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श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय 


अध्याय - 1 


( श्रम विभाग ) 
नई दिल्ली , 26 मई, 1984 


अधिसूचना 


1. सक्षिप्त नाम , प्रारम्भ विस्तार और लागू होना: -- - 
( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तेल खान विनियम , 
1984 है । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है । 

( 3) ये प्रत्येक तेल खान को लागू होंग । 
2 . परिभाषाएं -- - इन विनियमों में , जब तक संदर्भ से 
प्रन्यथा अपेक्षित न हो 

( 1 ) " अधिनियम " से खान अधिनियम , 1952 अभिप्रेत 


सा० का० नि० 400 ( अ ). -- - कतिपय विनियमों का 
निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार , खान अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 35 ) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधि 
नियम की धारा 59 की उपधारा ( 1 ) की अपक्षानमार उन 
सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित 
होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है । इसके 
द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधि 
सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की 
समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 
उक्त प्रारूप की बामन किसी व्यक्ति से जो भी आक्षेप 
या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व 
प्राप्त होगें , केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी । 


( 2 ) “ अम्लन " से अभिप्रेत है अम्ल के साथ रासायनिक 

अभिक्रिया द्वारा तेल घर शैल समूह का उत्पादन 
बढ़ाने के लिये विवेचन ; 


वलयकार स्थान से कप में लटकी हई पाईप के 
आसपास का स्थान अभिप्रेत है । घलयाकार स्थान 
की बाहरी दीवार एक विवृत्त कूप हो सकेगी 
या वह बृहत पाईप का एक स्ट्रिग हो सकेगी ; 
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( 11 ) "क्रिसमस ट्री " से अभिप्रेत है सरल पदार्थों के प्रवाह 

को नियत्रित करने के लिए किसी कूप के शीर्ष पर 

संभाजित बाल्व और फिटिंग ; 
( 12 ) " सक्षम व्यक्ति " से ऐसी व्यक्ति अभिप्रेत है जो 

ऐसी कार्यकरण दशाओं के जो काम करने वाले 
व्यक्तियों के लिए अस्वच्छ जोखिम वाली या खतर 
नाक है पास पास विधमान और पूर्वानुमेय जोखिमों 
को पहचानन में सक्षम है और जिसे उन्हें दूर करने 
के लिए तरन्त सुधार संबंधी उपाय करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है । 


13 ) “ सम्पूरित कप " से कोई ऐसा कूप अभिप्रेत है जिसमें 

उत्पादनकारी शैल समूह कूप बोर के लिए खुला 
है ओर कप में और शीर्ष पर संस्थापित उपस्कर 
है जिसे कि यह भौतिक रूप से तेल या गैम का 
उत्पादन करने में समर्थ हो । 


( 14) "क्राउन ठलाफ से डेरिक या दण्ड के शीर्ष पर लगा 

हुप्रा ऐसा बहुचरखीदार समंजन अभिप्रेन 
है जिसका उपयोग चल ठनाक के साथ ड्रिल स्ट्रिंग , 
केसिंग नलिका, छडो और अन्य औजारों को ऊपर 
नीचे करने के लिए किया जाता है ; 


" अनुमोदित " से मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में 
साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित 
अभिप्रेत है और वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते 

हुए है जो उसमें वह निर्दिष्ट करे । 
( 5 ) " स्त्राव " से अभिप्रेत है द्रध या गैस को किसी वाल्व में 

होकर साधारणताः धीरे- धीरे निकालना ; स्त्राव होने 
से अभिप्रेत है किसी कूप या दावोकृत उपस्कर के 

दाब की नियंत्रित निर्मुक्ति ; 
( 6 ) "विफल विस्फोट " मे अभिप्रेत है किसी रूप में से 

गैस और तेल का प्राकस्मिक प्रचंड निकाम ; 
( 7 ) "विफल विस्फोट निरोद्धक " से अभिप्रेत है - - 

( क ) ऐसी कोई युक्ति जो , यदि किक या विफल 

विस्फोट उत्पन्न हो तो नलिका और केसिंग 
के बाच या ड्रिल पाईप और केसिंग के बीच के 
बलयाकार स्थान से तरल पदार्थों के दाब 
को नियंत्रण करने या उनके निकास को रोकने 
या यदि छिद्र में कोई डिल पाइप या नलिशन 
हो तो छिद्र को बंद करने के लिए केसिंग के 

ठीक ऊपर संलग्न होती है , या 
( ख ) ऐसी कोई युक्ति जो वर्क प्रोबर संक्रियाओं 

के दौरान दाब को नियंत्रण करने और 
विफल किक या यदि विस्फोट उत्पन्न हो 
तो , तार-रज्जू और नलिका या के सिंह के 
बीच के स्थान से तरल पदार्थों के निकास को 
रोकने के कप शीर्ष या क्रिसमसट्री या प्रारोहण 

पाइप के ठीक ऊपर संलग्न होती है । 
( 8 ) केसिंग से वेधन कार्य के समय किसी सेल या 

गंस कूप में बंधन कार्य के दौरान कूप को धमने 
से रोकने और यदि कप उत्पादकारी है तो तेल 
निकालने के लिए साधन की व्यवस्था करने 
के लिए लगाई गई इस्पात की पाइप 

अभिप्रेत है । 
( 9 ) सेलर से अभिप्रेत है कप बोर के शीर्ष पर उपस्कर 

की मदों के लिए स्थान की व्यवस्था करने के लिए 
डैरिक के नीचे का उत्खनन, जो पश्चात्वी निपटान 
के लिए फलोर के नीचे जल निकास और अन्य 
तरल पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए एक गर्त 

के रूप में भी काम करता है । 
( 10 ) “सोमेंन्टिग से अभिप्रत है वह संक्रिया जिसके द्वारा 

सीमेन्ट गारे को केसिंग में से इस प्रकार नीचे की 

और धकेला जाता है और उसे निचले छोर पर 
बाहर निकाला जाता है कि वह कूप के तल के ऊपर पूर्व 
अवधारित ऊंचाई तक केसिंग और कूप बोर की दीवारों 
के बीच के स्थान को केसिंग को ठीक स्थान पर सुदढ़ 
करने और कूपबोर से जल और अन्य तरल पदार्थो 
को अपवजित करने के प्रयोजन के लिए भर देता है ; 


( 15 ) “ उरिक " से ऐमा मिश्रित जालक मंरचना अभिप्रेत है 

जिसका उपयोग वेधन के लिए बोर छिद्र के ऊपर 
या कप की सफाई कर के प्रयोजनों के लिए किया 
जाता है ; 


( 16 ) किसी खान के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से , यथास्थिति 

वह जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अभिप्रेत है , जिसमें 
उम राजस्व जिले में , जिसमें खान स्थित है, 
विधि और व्यवस्था बनाए रखने की कार्यपालक 
शक्तियां निहित है ; 


परन्तु उस खान की दशा में जो अंशत : एक जिले में और 

अंशत : दूसरे जिले में स्थित है इन विनियमों के 
प्रयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट वह जिला मजिस्ट्रेट 
होगा जो सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत 

किया गया हो ; 
( 17) "कर्षण सकर्म " से अभिप्रेत है शैफटों चऋदन्तों 

चैनों, पुलियों पट्टिटयों, क्लत्रों, स्टेहड़ों और या अन्य 
यांत्रिक युक्तियों का संमजन , जिममें किमी कुप का 
धंधन करने या उत्पादनकारी कूप की सफाई करने 
के लिए प्रयुक्त उपस्कर को उठाने, प्रचालित करने 
के लिए नियंत्रण उपयुक्त रूप से लगाए गए है 
और उनकी व्यवस्था की गई है । 


( 18 ) "वैधन " में उत्पादानकारी या संमावित उत्पादनकारी 

भगीय क्षितिज के अन्तः बंधन की प्रक्रिया 
अभिप्रेत है । 
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( 32 ) " गैस कूप " से अभिप्रेत है ऐसा कूप , जिसमें किसी 

गैस धारक जोन से निरन्तर उत्पादन होता रहता 
है या ऐसा कप जिसमें कैसिंग अनुमानित परि 
स्थितियो के अधीन गैस के निरन्तर उत्पादन के 
लिए चलाया जाता है ; 
" समूह संग्रहण केन्द्र " से तेल या गैस का संग्रहण , 
अभिक्रिया या संचयन के लिए प्रयुक्त उत्पादन 

सुविधा अभिप्रेत है ; 
( 34 ) " जोखिमवाला क्षेत्र " से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है 

जहां सामान्य संक्रियाओं के दौरान पर्याप्त मात्रा 
में ऐसा जोखिमवाला वातावरण पाए जाने की 

संभावना है जो जोखिम बन सकता है :-... 
( 35 ) " जाग्निमवाला वातावरण " से ऐसा वातावरण 

अभिप्रेत है जिसमें किसी सान्द्रता में कोई ऐसी 
ज्वलनशील गैस या वाप्प है जो ज्वलित होने में 

समर्थ है 
( 36 ) "हाइल, इन या आउटलाइन " से ऐसा रस्सा अभि 

प्रेत है जिसका उपयोग किसी डेरिक या दण्ड 
से पाइपें , वेधन करने वाले मौजार या अन्य 
उपस्कर डैरिक वाक या डेरिक या दण्ड के बाहर 
के अन्य अवस्थान तक ले जाने के लिए किया 
जाता है । 


( 19) " वैधन सिगर " से बोर छिद्र स्थल पर वैधन करने 

के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सम्मर्ण संरचना और 

मशीनरी अभिप्रेत है ; 
( 20 ) " उत्थापक " से इस्पात की एक ऐसी यांत्रिक युक्ति 

अभिप्रत है जिसका उपयोग चल ब्लाक से लटके हुए 
उसोलन उपस्कर के साथ , लटकी हुई पाइप या छड़ 
को , किसी कप में नीचे करने या उसमें से खीचने 

के लिए किया जाता है ; 
( 21 ) " बचाव रज्जू " से ऐमी मानत तार रज्जू अभिप्रेत 

है जिससे डेरिक या दंड के रेकिंग प्लेटफार्म के 
ऊपर के स्थल में सुरक्षा गाड़ी या स्लाइड को 

नीचे भू -स्थि रक तक ले जाया जाता है ; 
( 22) "विस्फोट मापक मीटर से ज्वलनशील गैस की 

सान्द्रता मापने का उपकरण अभिप्रेत है ; 
( 23 ) "विस्फोटक का वही अर्थ है जो भारतीय 

विस्फोटक अधिनियम , 1884 में है ; 
( 24 ) " ज्वालासह उपस्कर" से ऐसा उपस्कर अभिप्रेत 

है जो बिना किसी क्षति के अपने भीतर उत्पन्न 
होने वाली ज्वलनशील गैस के किसी विस्फोटन 
को सहन कर सकता हो और ऐसी ज्वाला के , 
जो आसपास के वातावरण में मौजूद हो सकने 
वाली ज्वलनशील गैस को ज्वलित करेगी , संचरण 

को रोक सकता हो ; 
( 25 ) “ज्वलनशील " से अभिप्रेत है, प्रासानी से ज्वलित 

होने में समर्थ होना , उग्रता के साथ दहन होना 

या जिसमें ज्याला फैलाने की द्रुत गति हो ; 
( 28 ) “ज्वाला " में खुली ज्वाला अभिप्रेत है जिसका 

प्रयोग अनावश्यक गैस को नष्ट करने के लिए 

किया जाता है ; 
( 27 ) "फ्लोर ब्लाक " से फ्लोर स्तर पर या उसके 

निकट स्थिर एकल चरखी पुली या खुलकप्पी 
अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी रस्से पर के पुली 

की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है ; 
( 28 ) "प्ररूप ” से पहली अनुसूची में उपणित प्ररूप 

मभिप्रेत है ; 
"विभंग " से उत्पादन के लिए प्रवाह मार्ग खोलने 
के प्रयोजन के लिए किसी तरल पदार्थ का अध: 
म्तल स्तर के अन्दर प्रवेश कराने की प्रक्रिया 

अभिप्रेत है ; 
( 30 ) "गैस से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में उपस्थित 

या उससे व्युत्पन्न हाइट्रोकार्बन की वाष्प स्थिति 

अभिप्रेत है ; 
( 31 ) " गैस-मुक्त " से किसी टैंक या क्षेत्र में किसी 

अनुमोदित यंत्र से यथामापित ज्वलनशील और 
या विषैली गैसों की सान्द्रता अभिप्रेत है जो 
प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए मापित गैस 
की सुरक्षित विहित सीमा -मान के भीतर है 


3 


सपा 


" संस्थापन से कोई ऐसा स्थिर संस्थापन या 
स्थिर संस्थापन का कोई भ ग अभिप्रेत है जिसका 
अनरक्षण खान के भीतर किया जाता है या जिसे 
यहां तेल या गैस के समुपयोजन के संबंध में या 
ऐसे समुपयोजन की दष्टि से खोज के संबंध में 
स्थापित किया जाता है ; 


( 38 ) " संस्थापन प्रबन्धक से अभिप्रेत है संस्थापन के 

स्वामी या अभिकर्ता द्वारा लिखित में नियुक्त 
ऐसा व्यक्ति , जो संस्थापन के या उसके सम्बन्ध 
में सभी संक्रियाओं और क्रियाकलापों का भारसाधक 
है और उनके लिए उत्तरदायी है ; 


( 29 ) 


( 39 ) " प्रायनकारी विकिरण " से किसी रेडियो ऐक्टिव 

पदार्थ के परमाणु न्युक्लिनस के स्वतः विदारी 
विखंडन के कारण ऐसा उत्सर्जन अभिप्रेत है जो 

स्वास्थ्य के लिए जोखिमवाला है ; 
( 40 ) "किक से अभिप्रेत है वेधन किए जाने पर कूप 

में प्रवेश करने वाले शंलसमूह तरलपदार्थों के 
अंतर्वाह से कारित लघु अवधि का कोई अचानक 
दाब प्रोत्कर्ष 


" केली काक " से अभिप्रेत है एक ऐसा वाल्व जिसे 
तरल पदार्थों का उच्च दाब पश्च- प्रवाह होने की 
दशा में पूर्णीमान और केली या केली और ड्रिल 
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प इप के बीच दाब को नियत्रित द रने और 
पूर्णमान तथा धूर्णी हाज पर से दाब का हटाने 
के लिए संस्था पित दिया जाता है ; 


( 48 ) " पदधारी " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे 

स्वामी , अभिकर्ता का प्रबंधक द्वाग, खान या 
उसके किसी भाग में पर्यवेक्षण के विशेष कर्तव्यों 
का पालन करने के लिए, लिखित रूप में नियुक्त 
किया गया है और इसके . अन्तर्गत संस्थापन 
प्रबंधक , सुरक्षा अधिकारी और अग्नि - शमन अधि 
कारी है ; 


( 4:3 ) " स्नेह . " से अभिप्रेत है कलिंग या नलिए शीर्ष 

पर के वाल्व के ऊपर कैसिग या नलिसा का 
विस्तारण जिसमे ऊपरि सिरे पर किमी का के 
अन्दर जाने वाले औज रों से संलग्न तार- रज्ज 
या अन्य संबंधन को बन्द करने के लिए दाब 
बन्द करने वाली युक्ति है 


( 49) " तेल कूप " से अभिप्रेत है ऐसा कूप जिससे किसी 

तेल धारक खान से निरन्तर उत्पादन होता रहता 
है या ऐसा कप जिसमें केसिग को अनुमानित 
परिस्थितियों के अधीन तेल के निरन्तर उत्पादन 
के लिए चलाया जाता है ; 


( 43 ) "मशीनरी " से अभिप्रेत है :- - 
( 6 ) काई स्थिर या सुबह य इंजन , वायु या 

गैस संपीडित्र , वायलर या वाष्प साधिन ; 
अथवा 


( ख ) ॐ 


ऊर्जा का विकास करने , संचयन करने , 
पारेषण करने , परिवर्तन करने या 
उपयोग करने के लिए आशयित कोई 
स धिन , स धन या स धिनों का समुच्चय ; 
अथवा 


( 50 ) “ पैट्रोलियम वर्ग क और ख " का वही अर्थ है जो 

भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम , 1934 में दिया 

गया है । 
( 51 ) “पाइप रैक " से अभिप्रेत है रिग फ्लोर के स्तर से 

लगी हुई किन्तु प्रायः उससे नीचे अवस्थित 
संरचना जिस पर पाइप या फेसिंग को संचित 

किया जा सकेगा या रखा जा सकेगा । 
( 52 ) "मंच " से व्यक्तियों का कार्यकरण स्थान अभिप्रेत 

है , जो मशीनरी और उपस्कर के प्रचालन के लिए 

प्रतिवेशी फ्लोर या भूमि के ऊपर उठा रहता है ; 
( 53 ) "तिमाही " से 31 मार्च, 30 जून , 30 सितम्बर 

या 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तीन माह 
की अवधि अभिप्रेत है ; 


( ग ) कोई ऐसा साधिन , साधन या साधिन्नों का 

समूच्चय , यदि इनके द्वारा विकसित , संचलित 
पारेषित , संपरिवर्तित या उपयोजित किसी 
शक्ति का उपयोग वेधन , उत्पादन और 
परिवहन संक्रियायो के संबंध में किया गया 
है या ऐसा उपयोग किए जाने के लिए 
माशयित है ; 


( 44 ) "मंकी बाई " से डेरिक के ऊपर संस्थापित ऐसा 

चल या स्थिर प्लेटफर्म अभिप्रेत है जिस पर 
कार्यरत व्यक्ति डेरिक पर रखी हुई पाइपो या 
अन्य उपस्कर को संभालने के लिए खड़े होते हैं ; 


( 54 ) " रैक पर रखा जाना " डेरिक या दण्ड पर खड़े 

या पाइप रैक पर संचित नलिकाकार माल या 
छड़ों के प्रति निर्देश है ; 


( 45 ) "पंक " मे ऐम . द्रव अभिप्रेत है जिसे घूर्णी वेधन और 

वर्कविर संक्रियाओं के दौरान कूपबार के द्वारा 
परिसंचरण किया जाता है 


( 55 ) " रेकिग मंच " से ऊंचाई पर के डेरिक या दंड में 

का मंच अभिप्रेत है जहां सामान्यतया डेरिकमैन 
से रैक पर रखी गई पाइपों को संभालने के लिए 

अपेक्षा की जाती है ; 
( 56 ) "रेल " से भारतीय रेल अधिनियम, • 1980 में 

यथा परिभाषित रेल अभिप्रेत है ; 


( 46 ) "पंक टंकी से ऐसा कुंड या टंकी अभिप्रेत है 

जिसके द्वारा वेधन पंक को रेत और सक्ष्म 
अवदों के नीचे बैठ जाने के लिए चत्रित 
किया जाता है जहां fh योगशील पंक के साथ 
निश्रित हो और जहां तरल पदार्थ की कूप मे 
दाब रा पाप प्रांग रने से पहले अस्थायी रूप से 
संचित हिया जाता है ; 


( 57 ) "प्रादेशिक निरीक्षक " से ऐसे प्रदेश या स्थानीय 

क्षेत्र या क्षेत्रों का , जिनमें खान स्थित है, या खानों 
के ऐसे समूह या वर्ग का , जिसकी वे खाने हैं , 
भारसाधक खान निरीक्षक अभिप्रेत है जिन पर 
वह अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करता है ; 


( 47 ) “पंक -पम्प " से ऐसा पंप अभिप्रेत है जिसका उप 

योग सामान्य संक्रिया के अधीन मिल पाइप के 
नीचे और ऐपलस के ऊपर पंक परिसंचरण करने 
के लिए किया जाता है ; 


( 58 ) "रिग खड़ा करना " से वेवन संक्रियाओं के प्रारम्भ 

से पहले वेधन रिंग और सहायक उपस्कर का 
समंजन-कार्य अभिप्रेत है ; 
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( 70) " कूप शीर्ष " से अभिप्रेत है कूप केसिंग स्ट्रिंगों के 

शीष पर तरल पदार्थ के बहाव को नियंत्रित करने 

के लिए निकासियों और वाल्वों सहित समंजन ; 
( 71 ) " कूप छिद्रण " से अभिप्रेत है कप केसिंग या सीमेंन्ट 

को छिद्रित करना जिसमें कि उत्पादन के लिए 
या परीक्षण या कूप उद्दीपन के प्रयोजनों के लिए 

प्रवाह -मार्ग की व्यवस्था हो सके । 
( 72 ) "वर्क ओवर या कूप सर्विसिंग " से अभिप्रेत है 

किसी तेल उत्पादक कूप पर उत्पादन को फ़िर 
चालू करने और बढ़ाने की आशा से एक या एक से 
आंधक प्रकार की उपचारी संक्रियाओं का किया जाना 
ऐसी संक्रियाओं के उदाहरण हैं खुरचना, कुरेदना , 
गहरा करना , प्लानिंग, बैक, अभिकर्षण और पानः 

नियोजन लाइन , स्क्वीज सीटिंग वेधन और अम्लन ; 
( 73 ) " जोन जोखिमवाला क्षेत्र " से अभिप्रेत है वह 

क्षेत्र जहाँ जोखिमवाला वातावरण निरंत 

रहता है ; 
( 74 ) " जोन - 1 - जोखिमवाला क्षेत्र " से अभिप्रेत है वह 

क्षेत्र जहां सामान्य संक्रियात्मक दशाओं में जोखिमकाला 

वातावरण उत्पन्न होने की संभावना है ; 
( 75 ) "जोन 2 जोखिमवाला क्षेत्र " से अभिप्रेत है वह 

क्षेत्र , जहां असामान्य सक्रियात्मक दशाओं में 
जोखिमवाला वातावरण उतपन्न होने की संभावना है । 


निरंतर मौजूद 


"घूर्णी होज " से ऐसा हौज अभिप्रेत है जो स्टैच 
पाइप से पूर्णमान और कैली तक परिसंचारी 

तरल पदार्थ का संचालन करता है ; 
( 60 ) "घूर्णी टेबल से मुख्यत : वेधन स्ट्रिंग को घुमाने 

के लिए प्रयुक्त रिंग फ्लोर पर शक्ति प्रचालित 

घूर्णन टेबल अभिप्रेत है ; 
( 81 ) " अनुसूची " से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची 

अभिप्रेत है । 
( 62 ) "स्टॅडों " से अभिप्रेत है पाइपों के ऐसे सेक्शन 

जिनकी लम्बाई दो या अधिक पाइपों को जोड़कर 
बनी है और जो रिक या दण्ड में रैक पर रखे 

गए हैं । 
( 63) "मानक रेलिंग " से व्यक्तियों के गिरने से रोकने 

के लिए फ्लोर की खुली जगह, दीवार की खुली 
जगह, रेम्प , मंच या पैदलमार्ग के खुले किनारों 

के साथ -साथ बने ऊर्ध्वाधर रोक अभिप्रेत है ; 
( 64 ) " उप -संरचना " से ऐसी नीव अभिप्रेत है जिस पर 

सामान्यतया डेरिक और इंजन बैठाए जाते हैं ; 
( 85 ) " स्वाबिंग " से सार रज्जू पर की उत्थापक युक्ति 

से , जब कूप सामान्य रूप से न बह रहा हो तब , 
कूप के तरल पदार्थ को सतह पर लाने की 

संक्रिया अभिप्रेत है ; 
( 66 ) " टी बोर्ड " से सामग्री के गिरने से रोकने के लिए 

फ्लोर की खुली जगह , दीवार की खुली जगह, मंच , 
पैदल मार्ग या रैम्प के खले किनारों के साथ- साथ 

बने फ्लोक स्तर पर ऊघिर रोक अभिप्रेत है ; 
( 67 ) "विषैली धूल गैस " से ऐसी धूल या गैस अभिप्रेत 

है जिससे एक या एक से अधिक शारीरक संत्र 
की सामान्य शारीरिक प्रक्रिया में परिवर्तनीय या 

अपरिवर्तनीय गड़बड़ी हो सकती है ; 
( 68 ) " चल साक " से वेधनस्ट्रिंग , सिंग , नलिका 

छड़ों और अन्य औजारों को ऊपर उठाने और नीचे 
करने के लिए स्थिर क्राउन ब्लाक के साथ प्रयुक्त 

बहुचर खीदार पुली ब्लाक अभिप्रेत है ; 
( 69 ) " कूप से अभिप्रेत है - 
( क ) वेधन , बोरिंग या किसी अन्य रीति से किया 

गया या किया जा रहा भूमि के अन्दर छिद्र 
जिससे कोई पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस प्राप्त 
की जाती है या पाप्य है या वह पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए है ; 
) अन्त : क्षेप के लिए जल प्राप्त करने के प्रयोजन 

के लिए या प्राकृतिक गैस , वायु , जल या किसी 
अन्य पदार्थ को भूमिगत शैलसमूह में अन्तः क्षेप 
करने के लिए उपयोग में लाया गया , वेधन किया 
गया यावधन किया जा रहा भूमि के अन्दर छिद्र ; 


अध्याय 2 
विवरणियां , सूचनाए और रेखांक 
3. विवृत करने की सूचना :- ( 1) अधिनियम की धारा 
16 द्वारा अपेक्षित सूचना प्ररूप , 1 में प्रस्तुत की जाएगी । 

( 2) जब कोई खान वियत को गई है तब उसका स्वामी , 
अभिकर्ता या प्रबन्धक विवृत करने की वास्तविक तारीख की 
सूचना मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को तत्काल 
देगा । 

4. तिमाही विवरणियां :- स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक , 
प्रत्येक वर्ष जनवरी , अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के 20वें 
विन को या उससे पूर्व प्ररुप 2 में पूर्ववर्ती तिमाही की बाबत 
शुद्ध विवरणियां मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक 
को प्रस्तुत करेगा । 

5 . वार्षिक विवरणियां :- स्वामी , अभिकर्ता या प्रबंधक , 
प्रत्येक वर्ष फरवरी के 20वें दिन को या उसके पूर्व, प्ररूप 
3 में पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत वार्षिक विवरणियां जिला 
और मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा । 

6. नाम और पते , आदि में परिवर्तन :-- ( 1 ) जब किसी 
खान के नाम या स्वामित्व में या स्वामी के पते में कोई 
परिवर्तन हो जाए तब स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक , परिवर्तन 
की तारीख से सात दिन के भीतर मुख्य नियीक्षक और 
प्रादेशिक निरीक्षक को प्ररूप 1 में सूचना देगा । 
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( 2 ) जब किमी आकर्ता, प्रबंधक , संस्थापन प्रबंधक , 
सुरक्षा अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति की 
जाती है या जब किसी ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर 
दिया जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति उक्त नियोजन को छोड 
देता है या जब किसी अभिकर्त या प्रबंधक के पते में कोई 
परिवर्तन हो जाता है तब स्वामी , अभिकर्ता या प्रबंधक , ऐसी 
नियुक्ति समाप्त या परिवर्तन की तारीख से सात दिन के 
भीतर मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक को प्ररूप 1 में सुचना 
देगा । 


7. दुर्घटना की सूचना : - ( 1 ) ( क ) जब किसी खान में 
या आसपास --- 


( 2 ) यदि उप विनियम ( 1 ) के अधीन गंभीर रूप में 
पहले रिपोर्ट की गई किसी क्षति से मृत्यु हो जाती है, तो 
स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक मत्यु की सूचना प्राप्त होने के 

टे के भीतर , उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट , मुख्य 
निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को देगा । 

( 3 ) स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक मारे गए या क्षत 
प्रत्येक व्यक्ति की बाबत विशिष्टियां, यथास्थिति, ऐसी घटना 
के सात दिन के भीतर या क्षत व्यक्ति के ड्यूटी पर लौटने के 
15 दिन के भीतर प्रम्प 1- ख और प्ररूप 4 -ग में मुख्य 
निरीक्षक को भेजेगा । 

8. रोग की सूचना : -- - जहां किसी खान में नियोजित 
किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्राधिसूचित 
कोई रोग हो जाता है वहाँ , स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक 
रोग की सूचना मिलने के सीन दिन के भीतर उसकी सुचना 
प्ररूप 5 में जिला मजिस्ट्रेट , मुख्य निरीक्षक, प्रादेशिक निरीक्षक 
और खान निरीक्षक ( चिकित्मा ) को देगा । 

9. रेखांक :- - ( 1 ) प्रत्येक खान का स्वामी , अभिकर्ता 
या प्रबन्धक निम्नलिखित रेखाक रखेगा :- ... 
( क ) एक मूल रेखांक जिसमें सम्यक् रूप से सीमांकित 

वह क्षेत्र दिखाया गया हो जिसमें पेट्रोलियम या 
प्राकृतिक गैस या दोनों के निष्कासन के लिए 
संक्रियाएं और श्रानुषंगिक संक्रियाएं की जाती 


(i ) खान संक्रियाओं के संबंध में कोई ऐसी दुर्घटना 

हो जाए जिससे जीवन की हानि या गम्भीर 
शारीरिक क्षति करती हुई हो ; 


( ii ) कोई विस्फोट या ज्वलन धटित हो जाए ; 
( iii ) विफल विस्फोट हो जाए ; 
( iv ) आग लग जाए ; 


( v ) कोई पाइप लाइन या अपरिष्कृत तेल , प्राकृतिक 

गैस , वाष्प , सम्पीडित वायु या अन्य पदार्थ वाला 
कोई उपस्कर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर 
फट जाए 


( vi ) कर्षण - संकर्म , वेधन लाइन का कोई प्रावश्यक भाग 

भंग हो जाए या टूट जाए या पापात ग्रेक खराब 

हो जाए ; 
( vii ) किसी डेरिक , दंड , मशीनरी या साधिन का कोई 

भावश्यक भाग भंग हो जाए , टूट जाए या खराब 
हो जाए जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में 
पड़ जाए ; 


( ख ) एक रेखांक , जिसमें निष्कासन क्षेत्र के भीतर तेल , 

गैस और परित्यक्त कूपों , संग्रहण केन्द्रों , पाइप 
लाइनों जिनके अन्तर्गत उनके पहुच मार्ग भी है ; 
रेल , विद्युत् पारेषण लाइन , लोक मार्ग या भवन 
या ऐसी अन्य स्थायी संरचनाओं जो स्वामी की 
नहीं है , नदियों और जलमार्गों का अवस्थान 
दिखाया जाएगा । 


( viii) अपायकर गैसों का अन्तर्वाह घटित हो जाए ; 


( 2 ) इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाए 
रखे गए प्रत्येक रेखोक में :--- 
( क ) खान और स्वामी का नाम तथा वह प्रयोजन 

जिसके लिए रेखांक तैयार किया गया है, दिखाए 
जाएंगे ; 


(ix ) विस्फोट के कारण कोई दुर्घटना हो जाए, 
तब स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक टेलीफोन से या एक्सप्रेस 
तार द्वारा या विशेष संदेश वाहक द्वारा प्रादेशिक निरीक्षक 
को तत्काल सुचित करेगा और ऐसी प्रत्येक घटना के 24 
घंटे के भीतर उसकी सूचना प्ररूप 4क में जिला मजिस्ट्रेट , 
मुख्य निरीक्षक , प्रादेशिक निरीक्षक को भी देगा । 


( ख ) जब खान में या उसके प्रासपास विद्युत् ऊर्जा के 
उत्पादन , मंचयन , रूपांतरण पारेषण , प्रदाय या उपयोग के 
संबंध में जीवन की हानि या गंभीर शारीरिक क्षति कारित 
करने वाली कोई दुर्घटना हो जाए , सब स्वामी , भाभिकर्ता 
या प्रबन्धक खानों के विद्युत निरीक्षक को टेलीफोन , एक्सप्रेस 
तार या विशेष संदेशवाहक द्वारा भी तत्काल सूचित करेगा । 


( ख ) भौगोलिक उत्तर या धुम्बकीय या क्योत्तर रेखा 

और पश्चात् कथित की तारीख दिखाई जाएंगी ; 
( 1) अब तक कि भन्यथा उपबन्धित न हो , यह स्केल 

पर होगा , जिसका निम्नलिखित निरूपक कारक 
होगा : - - 
( i) मूल रेग्नांकों की दशा में , 50, 000 : 1 ; 
( ii ) उप विनियम ( 1 ) ( ख ) में उल्लिखित सेल , 
गैस कपों और अन्य संस्थापनों के प्रवस्थान दिखाने 
वाले रेखांकों की दशा में , 20, 000 : 1 ; 
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( घ ) रेखांक अनम्बर कागज पर या पोलिएस्टर अनुरेखण 

फिल्म पर समुचित रूप से मांस से बना होगा । 


अध्याय 3 
निरीक्षक , प्रबंध और कर्तव्य 
10. निरीक्षकों को अर्हताएं : ---- ( 1 ) इन विनियमों के 
प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् कोई भी नया व्यक्ति मुख्यनिरीक्षक 
के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि 
उसके पाम , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था 
की खनन इंजीनियरी में उपाधि या डिप्लोमा न हो । 

( 2 ) इन विनियमों के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् कोई 
भी व्यक्ति निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया 
जाएगा जब तक कि उसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु 
मोदित किसी शिक्षा संस्था की खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरी 
में उपाधि या डिप्लोमा न हो : 


12. प्रबंधकों की नियुक्ति :-...कोई भी खान तब तक 
विवृत्त नहीं की जाएगी , उसमें काम नहीं किया जाएगा या 
उसे पुन: विवृत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उस खान 
का प्रबंधक ऐसा व्यक्ति न हो जिसे सम्यक रूप से नियुक्त 
किया गया हो , यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या इम 
प्रकार नियक्त किया गया कोई व्यक्ति प्रबन्धक के कर्तव्य 
का पालन करने में सक्षम है तो इसे मुख्य निरीक्षक के पास 
निर्देशित किया जाएगा जिसका इस पर विनिश्चय अंतिम 
होगा । 
___ 13. संस्थापन प्रबंधक की नियुक्ति :--- ( 1 ) प्रत्येक ब्रान 
में खान के विभिन्न संस्थापनों का भारसाधन धारण करने 
के लिए एक या अधिक संस्थापन प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे । 

( 2 ) कोई संस्थापन प्रबंधक एक से अधिक संस्थापनों 
का भारमाधन धारण कर सकेगा : 


परन्तु :- - 
( i ) खानों में प्रतिष्ठापित वैद्युत् मशीनरी के सम्बध 

में , उस व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जा 
सकेगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
किमी शिक्षा संस्था की बंद्युत् इंजीनियरी में उपाधि 

या डिप्लोमा हो ; 
( ii ) खानां में प्रतिष्टापित अन्य मशीनरी या यांत्रिक 

साधिनों के संबंध में उस व्यक्ति को इस प्रकार 
नियुक्त किया जा सकेगा जिसके पास केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की 

यांत्रिक इंजीनियरी में उपाधि या डिप्लोमा हो ; 
(iii ) अधिनियम और विनियमों के नया उनके अधीन 

किए गए आदेशों के ऐमें उपबंधो के सम्बन्ध में , 
जो ध्याक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित 
बातों से संबंधित हैं , उस व्यक्ति को , जिनके पास 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की , 
मायुविज्ञान पाल्य चिकित्सा या , यथास्थिति , सामाजिक 
विज्ञान या श्रम कल्याण में उपाधि या डिप्लोमा हो , 
या उस व्यक्ति को , जिसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं 
हों , जो केन्द्रीय सरकार इस निमित अनुमोदित 
करे, इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा । 


परन्तु जहां प्रादेशिक निरीक्षक की यह राय है कि किसी 
खान में विद्यमान परिस्थितियों के कारण संस्थापन प्रबंधक के 
लिए यह संभव नहीं है कि वह उचित रीति से अपने कर्तव्य 
का पालन कर सके , वहां वह लिखित आदेश द्वारा और उनके 
लिए जो कारण हैं उन्हें उसमें लेखबद्ध करके , उतनी संख्या 
में संस्थापन प्रबंधकों की नियुक्ति की अपेक्षा कर सकेगा 
जितनी वह प्रादेश में विनिर्दिष्ट करे । 

14. सुरक्षा प्राधिकारी की नियुक्ति : - - प्रत्येक खान का 
स्वामी या अभिकर्ता, कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य 
की अभिवसि के लिए प्रबंधक की सहायता करने के लिए ऐसे 
सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा जिसके पास स्वामी या 
अभिकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कौशल 
है और जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त रूप से सक्षम है । 
मंदेह की दशा में इस बात को मुख्य निरीक्षक के पास 
निर्देशित किया जाएगा जिसका इस पर विनिश्चय अंतिम 
होगा । 

15. अग्नि शमन अधिकारी की नियुक्ति : ( 1 ) प्रत्येक 
खान में आग बुझाने के लिए और अग्नि निरोधक उपायों 
के संबंध में प्रबंधक को सलाह देने के लिए एक या अधिक 
व्यक्तियो को अग्नि शमन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया 
जाएगा । 


( 2 ) किसी भी व्यक्ति को , एक से अधिक खानों के 
अग्नि शमन अधिकारी के रूप में या उसी खान में किसी अन्य 
हैसियत में प्रादेशिक निरीक्षक को लिखित पूर्व अनुज्ञा के 
बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें 
विनिर्दिष्ट करे , नियुक्त नहीं किया जाएगा । 


. 


___ 11. परिभाषा : - - इस अध्याय के प्रयोजन के लिए , 
स्वामी या अभिकर्ता द्वारा सम्यक रूप से सीमांकित किसी 
क्षेत्र में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के निष्कासन से 
संबंधित तेल और गैस कूपों तथा मभी संस्था पनामों के बारे 
में यह समझा जाएगा कि वे एक खान के रूप में है : 

परन्तु जहां विशेष परिस्थितियां विद्यमान हों , वहां , मुख्य 
निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शतों के अधीन 
रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, ऐसे किसी एक क्षेत्र 
को दो या उससे अधिक अलग - अलग खानों में विभाजन 
के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा । 


16 सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति : ( 1 ) प्रत्येक खान का 
स्वामी , अभिकर्ता या प्रबंधक , उतने सक्षम व्यक्ति नियुक्त 
करेगा जितने प्रत्येक काम की पारी के दौरानं निम्नलिखित 
के संबंध में मुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हों : - - 
( क ) संस्थापन और उसके उपस्कर के यथोचितनिरीक्षण 

के लिए ; 
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( ब ) संस्थापन में की सभी संक्रियाओं का पूरी तरह 

पर्यवेक्षण के लिए ; 


( ग ) खान में भी सभी मशीनरी का काम करने की 

निरापद दशा में संस्थापन, परिचालन और अनुरक्षण 
के लिए ; और 


( घ ) अधिनियम और इन विनियमों की अपेक्षाओं के 

प्रवर्तन के लिए ; 


( 2 ) उपविनियम ( 1 ) के अधीन की गई सभी निय 
क्तियों और सक्षम व्यक्ति को सौपे गए कर्तव्यों की प्रतियां 
इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद प्रष्ठोकित पुस्तक में 
दर्ज की जाएगी । ऐसे सभी सक्षम व्यक्तियों की एक सूची 
भी बनाए रखी जाएगी । 


17. साधारण प्रबंध : -- ( 1 ) स्वामी , अभिकर्ता और 
प्रबंधक , खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा और समुचित 
अनुशासन की व्यवस्था करेगा । 


( 2 ) सिवाय आपात की दशा में , कोई भी ऐसा व्यक्ति 
जो पदधारी या सक्षम व्यक्ति नहीं है, खान में नियोजित 
किसी ऐसे व्यक्ति को , जो प्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी है , 
प्रबंधक के माध्यम से अन्यथा अनुदेश नहीं देगा । 

18. खानों में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य : ( 1 ) प्रत्येक 
व्यक्ति , अधिनियम और विनियमों के और उनके अधीन 
किए गए आदेशों के उपबंधों का और व्यक्तियों की सुरक्षा 
या सुविधा की दृष्टि से प्रबंधक या किसी पदधारी द्वारा 
जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का जो अधिनियम 
और इन विनियमों से असंगत न हो , सर्वथा पालन करेगा , 
और वह ऐसे आदेशों का या निदेशों के पालन में उपेक्षा या 
उनके पालन से इंकार नहीं करेगा । 


( 5 ) कोई भी व्यक्ति , कर्तव्य पर रहने के दौरान , 
क्षति कारित करने के आशय से कोई पत्थर या अन्य अस्त्र 
नहीं फेंकेगा या लड़ाई नहीं करेगा या हिंसात्मक रीति का 
पाचरण नहीं करेगा । 

( 6 ) कोई भी व्यक्ति किसी खतरनाक स्थान, जैसे 
पाड या ग्रेनों पर या खतरनाक या विषैले पदार्थों के प्रासपास , 
चालू मशीनों ख्यालरों या यानों और भारी उपस्कर के पास 
नहीं सोएगा या विश्राम करेगा । 

( 7 ) प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के और मौसम के 
अनुकूल संरक्षा उपस्कर और कपड़े पहनेगा । 

( 8 ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति , जिसे उसके वर्तव्य के दौरान 
कोई क्षति पहुंचती है, उस क्षति को रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र 
किसी पदधारी को या प्राथमिक उपचार केन्द्र के भारसाधक 
सक्षम व्यक्ति को करेगा जो क्षत व्यक्ति के लिए प्रावश्यक 
प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेगा । 
___ 19. प्रबन्धक के कर्तव्य :- - ( 1 ) प्रत्येक खान में प्रबंधक 
प्रतिदिन स्वयं पर्यवेक्षण करेगा । । 

( 2 ) प्रबंधक इस बात का ध्यान रखेगा कि अधिनियम , 
विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के 
पालन करने के प्रयोजन के लिए और खान और उसमें 
नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 
समुचित सामग्री और साधित्रों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था 
खान में की जाती है । और यदि वह खान का स्वामी या 
अभिकर्ता नहीं है तो वह स्वामी या अभिकर्ता को लिखित 
रूप में तब रिपोर्ट करेगा जब ऐसी कोई बात हो जिसके 
लिए वह आदेश देने में सक्षम नहीं है । ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट 
की प्रति इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद प्रष्ठांकित 
पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी । 

( 3 ) प्रबन्धक , प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को उसके विशिष्ट 
कर्तव्य सौंपेगा और उसे ऐसे विनियमों , नियमों और उप 
विधियों की और उनके अधीन किए गए आदेशों की जो उस 
पर प्रभाव डालते हो , प्रति देगा और यह मुनिश्चित करने के 
लिए सब संभव कार्यवाही करेगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उसमें 
दिए गए , उपबन्धों को उचित स्प से समझे , कार्यान्वित करे 
और प्रसिस कराए । 

( 4 ) प्रबंधक , ऐसी सभी रिपोटौ, रजिस्टरों और अन्य 
अभिलेखों की जिनका अधिनियम , विनियमों और उनके अधीन 
किए गए प्रादेशों के अनुसरण में बनाया जाना या रखा 
जाना अपेक्षित है, परीक्षा करेगा और उन पर तारीख के 
साथ प्रतिहस्ताक्षर करेगा । किन्तु, वह यह कर्तव्य किसी 
संस्थापन प्रबंधक या अन्य पदधारी का लिखित आदेश द्वारा 
प्रत्यायोजित कर सकेगा । 

( 5 ) प्रबन्धक , किमी ऐसे विनिर्दिष्ट अभ्यावेदन या शिकायत 
पर , जो खान के किसी कर्मकार द्वारा खान में या उसके 
भासपास के व्यक्तियों की सुरक्षा या उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव 
डालने वाले किसी बात की बाबत लिखित रूप में की जाए , 
ध्यान देगा और सावधानीपूर्वक अन्वेषण कराएगा । 


( 2 ) कार्य प्रारम्भ करने के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने 
कार्य स्थान का और उस उपस्कर का जिसका उसे उपयोग 
करना है, पड़ताल करेगा और कोई खतरनाक त्रुटि पाए जाने 
पर उसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ को तत्काल करेगा । 

( 3 ) प्रत्येक व्यक्ति ऐसे रक्षाउपायों, सुरक्षा युक्तियों 
और अन्य साधिनों का उपयोग करेगा जिनकी व्यवस्था 
उसकी संरक्षा या अन्य व्यक्तियों की संरक्षा के लिए की गई 


( 4 ) सिवाय आपात की दशा में , कोई भी व्यक्ति , जब 
तक कि वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो ऐसी किसी सूरक्षा 
यक्ति या अन्य साधिन में जिनकी व्यवस्था उसकी संरक्षा या 
अन्य व्यक्तियों की संरक्षा के लिए की गई है , बाधा नहीं 
डालेगा , उसे हटाएगा नहीं , उसमें परिवर्तन नहीं करेगा या 
उसका स्थानांतरण नहीं करेगा या दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य 
की क्षति से बचाने की दृष्टि से अंगीकृत किसी पद्धति या 
प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा । 
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( 6 ) जब खान में किसी व्यक्ति को गभीर शारीरिक 
क्षति या जीवन- हानि करने वाली कोई दुर्घटना हो जाए , 
तब प्रबंधक यथासंभव शीघ्र दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेगा 

और वह , या तो स्वय या सुरक्षा अधिकारी मे दुर्घटना के कागो 
पौर परिस्थितियो की जाच करेगा या करवाएगा । ऐसी प्रत्येक 
जांच के परिणाम और दुर्घटना स्थल का रेखांक तथा भाग 
दणित करते हा व्योरे घटना की तारीख में मात दिन के 
भीतर प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत किए जाएगे । 


( 7 ) प्रबधक , ऐसे अन्य कर्तव्यो का पालन करेगा जो 
इस निमित्त अधिनियम , विनियमों और उनके अधीन किया 
गए प्रादेशों के अधीन विनिदिष्ट किए गए हो । 

( 8 ) प्रबंधक अधिनियम विनियमों और उनके अधीन 
किए गए आदेशो के उपबंधों में से किसी का उल्लघन करने 
के लिए कर्मकारो का निलबित कर सकेगा या उनके विरुद्ध 
ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा , जो वह ठीक समझे । 

( 9 ) प्रबधक , हम प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबन्द 
पष्ठाकित पुस्तक में डाबरी रखेंगा और उसमें अपने प्रत्येक निरीक्षण 
के निष्कर्ष तथा अपने द्वारा उल्लिखित त्रुटियों के भूधार 
करने में की गई कार्रवाई को भी अभिलिखित करेगा । 


( 6 ) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि संस्थापन में 
नियोजित सभी व्यक्तियों को विफल विस्फोट और. अग्नि 
को रोकने में सबधित , इन विनियमों के अधीन किए गए 
म्याई प्रादेशो के उपबन्धो के बारे में अच्छी तरह ने अनुदेश 
और जानकारी दे दी गई है । 

( 7 ) वह इस बात का पन रग्नेगा f . अधिनियम , 
विनियमो पीर उनके अधीन किए गए पादेशों के मशीनरी 
और उपकर ने मम्थापन , अनुरक्षण , पचालन या परीक्षा से 
मबधित उपबध स्वयं अपने द्वारा या , यथास्थिति , इस प्रयोजन 
के लिए नियक्त सक्षम व्यक्तियों या कर्मकारों द्वारा उचित 
रूप से पालन किए जाने हैं । 

( 8 ) ( क ) जब किमी सस्थापन में संनिर्माण या किसी 
प्रचालन के दौरान ऐसी कोई पापातस्थिति या आशंकित 
पापातस्थिति है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी 
सुरक्षा या संस्थापन की स्थिरता और सुरक्षा का 
सकटापन्न होता है तब वह ऐसे उपाय करेगा या 
एमे उपाय करने की अपेक्षा करेगा जो पापातस्थिति मे 
बचने के लिए आवश्यक या समीचीन है । 
( ख ) इन विनियमों में किसी भी अपेक्षा के बारे में 
यह नहीं समझा जाऐगा कि वह ऐसे उपाय करने से 
प्रतिसिद्ध या निबंधित करता है । 

21. सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य : - -- सुरक्षा अधिकारी 
निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा : 

( 1 ) वह , जितनी बार आवश्यक हो , खान के संस्थापनों 
का इस दृष्टि से निरीक्षण करेगा जिससे कि वह ऐसे अप्रकट 
खतरों को परिलक्षित कर सके जो किसी व्यक्ति की शारीरिक 
क्षति या उसके स्वास्थ्य का ह्रास कारित कर सकेगे । 


20. संस्थापन प्रबंधक के कर्तव्य : - संस्थापन प्रबंधक 
निरनिसिन काव्यों का पालन करेगा । 

. ( 1 ) वह ऐसे सस्थापनों का उत्तरदायित्वपूर्ण भारमाधन 
करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन 
करेगा जो प्रबंधक द्वारा उसे सौपे जाएं । 


( 2 ) वह इस बात का ध्यान रखगा कि उसकी नियुक्ति 
की सूचना स्थापन में ऐसे स्थान और ऐसी स्थिति में लगाई 
जाए जिसमें कि उसे सुगमता मे और सुविधापूर्वक पढ़ा जा 
सके । 


( 2 ) वह खतरनाक स्थितियों को रोकने के लिए 
आवश्यक उपायों के संबंध में प्रबंधक को सलाह देगा । 

( 3 ) वह उन सभी दुर्घटनाओं की , चाहे उनमें व्यक्ति 
अंतर्वलित हो या नहीं, परिस्थितियों और कारणों की जांच 
करेगा और ऐसी दुर्घटनामी की पुनरावृति को रोकने के लिए 
श्रावश्यक उपायों के संबंध में प्रबंधक को सलाह देगा । 


( 3 ) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे मौपे गए 
सस्थापन में मब कार्य , अधिनियम , विनियमों और उनके अधीन 
दिा गा| आदेशों के उपबन्धो के अनुसार किया जा रहा है ; 
( 4 ) ( क ) वह प्रत्येक कार्य-दिधम पर अपने भारमाधन 

के अधीन के संस्थापनों में यह देखने के लिए 
निरीक्षण और पड़ताल करेगा कि प्रत्येक की बाबत 

सुरक्षा सुनिश्चित है । 
( ख ) वह अपने प्रत्येक निरीक्षण के परिणाम और 

और अपने द्वारा देखी गई त्रुटियों के सुधार 
करने के गई कार्रवाई का भी व्योरेवार अभिलेख 

बनाए रखेगा । 
( 5 ) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि जब किसी 
बेधन रिंग , धर्क - पावर ग्गि और सहयुक्त उपस्कर या उत्पादन 
उपस्कर या पाइपलाइन का स्थानान्तरण किया जाता है या 
उसे नए रूप में संस्थापित किया जाता है तब उसका उपयोग 
किए जाने से पहले उसे परीक्षणार्थ चलाया जाता है और वह 
ऐसे प्रत्येक चालन -परीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा । 
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( 4 ) यह सुरक्षित पतियों की अभिवृद्धियों करने और 
कार्यकरण पर्यावरण में सुधार करने की दृष्टि से दुर्धटनाओं 
और खतरनाक घटनाओं की बाबत जानकारी इकट्ठा करेगा , 
उसका मंकलन और विश्लेषण करेगा । 


( 5 ) वह खान में नियोजित व्यक्तियों के बीच सुरक्षा 
के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित सुरक्षा शिक्षा 
कार्यक्रम आयोजित करेगा और सुरक्षा अभियान चलाएगा । 


( 6 ) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि सभी नए 
कर्मकार और ऐसे कर्मकार , जिन्हें नए काम पर स्थानांतरित 
किया गया है , यथोचित सुरक्षा प्रशिक्षण , अनदेश और 
मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं । 
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( 7 ) वह अपने द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरेवार 
अभिलेख रखेगा । 


( ख) अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए ऐसे पदधारी 

में पूर्व अनुमा प्राप्त किए बिना या सम्यक रूप से किसी 
सक्षम व्यक्ति द्वारा अवमुक्त्त हुए बिना , अनुपस्थित 
नहीं रहेगा ; और 


22. अग्नि - शमन अधिकारी के कर्तव्य - अग्नि - शमन 
अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा : 


( ग ) ऐसे पदधारी को अनुशा के बिना अपनी पारी के 

दौरान उन कर्तव्यों से भिन्न कोई कर्तव्य नहीं 
करेगा जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया 


( 1 ) वह, इस अधिनियम विनियमों और उनके अधीन 
किए गए प्रादेशों के आग का पता चलाने और 
अग्नि -शामक पद्धति से संबंधित उपबन्धों का पालन 
सुनिश्चित करेगा और आग से यथोचित संरक्षण 
सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध मे 
प्रबंधक को सलाह देगा 

( 2 ) वह अग्नि शामक उपस्कर का उचित अभिन्यास 
संस्थापन और अनुक्षरण सुनिश्चित करेगा । 


( 3 ) वह अपने कार्य करने वाले स्थान पर कोई 
जोखिम वाली परिस्थिति होने पर उस जोखिम को पूर करने 
के लिए तुरन्त सुधार संबंधी उपाय करेगा । 


अध्याय- 4 - -बेधन 


( 3 ) यह इस बात का ध्यान रेखगा कि संभाव्य अग्नि 
स्थितियों के लिए पाकस्मिकता योजना तैयार करली गई है । 


24. उरिक : - - ( 1 ) डेरिक का प्रत्येक भाग ठोस बनावट 
और पर्याप्त सामर्थय का होगा तथा उसे काम करने की 
मिरापद दशा में बनाए रखा जाएगा । 


( 2 ) डेरिक को दृढ़ता से एक दृढ माधार के साथ 
जोडा जाएगा और उसे उलटने से रोकने के लिए पर्याप्त 
रूप से जकड़ा जाएगा । 


( 4 ) ( क ) वह प्रारंभिक अग्निशामक कर्तव्यो के भारसाधक 

व्यक्तियों के लिए नियमित प्रशिक्षण, विशिष्टतया 
अग्नि प्राकस्मिकता योजना सही प्राकार का अंदाजा 
लगाने और अग्नि से संबंधित समस्याओं से निपटने 

के मबन्ध में , प्रायोजित करेगा । 
( ख ) वह इस बात का ध्यान रखेगा अग्निशामक कर्तव्यों 

के भार साधक व्यक्ति कम से कम प्रत्येक मास में 
एक बार नकली आग संबंधी अभ्यास करें 
जिसमें कि आग लगने पर उनकी तास्भणिक प्रनिचेष्टा 

और प्रभावी यक्तियों का अध्ययन किया जा सके । 
( 5 ) वह प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार खान 
में आग का पता लगाने तथा अग्नि शामक पद्धतियों 
की सभी युक्तियों और उपस्कर का पड़ताल करेगा और 
किसी त्रुटि के बारे में प्रबन्धक को रिपोर्ट करेगा ; 


खान में कोई आग लगने के दौरान उसके 
नियंत्रण और बुझान का सामान्य पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा । 


( 25 ) डेरिक मंच और क्लोर : - - प्रत्येक डरिक या 
सुवाहय दंड पर क्राउन ब्लाक के कम से कम एक तरफ 
कम से कम 0 . 60 मीटर चौड़ा एक मंच की व्यवस्था की जाएगी । 
उस मंच के बाहरी किनारों को कम से कम एक मीटर 
ऊंची दो छड़ों वाली रेलिंग और 0 . 15 मीटर ऊंटी-बोर्ड 
से सुसज्जित किया जाएगा । 

( 2 ) प्रत्येक डेरिक या दण्ड पर व्यक्तियों के डेरिक पर 
रखी गई पाइप या अन्य उपस्कर संभालने के समय खड़े 
होने के लिए एक मंच की व्यवस्था की जाएगी । मंच , डेरिक 
के पायों और घरों के पीछे वाले मंच के कार्यकरण - कोर 
से स्थान को पूर्ण रूप से आच्छादित करेंगे तथा उन्हें 
मजबूती मे बांधा जाएगा । 

( 3 ) मंकी बोर्ड मंचों के कार्यकरण कोर को इस प्रकार 
रखा जाएगा जिससे कि चल ब्लाक के सुरक्षित मार्ग के 
लिए पर्याप्त स्थान रहे । 

( 4 ) मंघों पलटों , और पैदल -मागौं को खतरनाक 
बहिनों या बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा और इस 
प्रकार अनुरक्षित किया जाएगा जिससे कि फिसल से बचते 
के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था हो । 

26. सीढ़ियां : - ( 1 ) प्रत्येक डेरिक पर सीढ़ी का 
प्रबन्ध किया जाएगा जिससे कि सभी उस्थापित चलता 
और कार्यकरण मंचों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा 
सके । 

( 2 ) कार्यकरण मंचों पर सीढी द्वारा पहच को रेलिगों 
और टी - बोडो से उचित रूप से सरक्षित किया जाएगा । 


( 7 ) वह आग लगने के सभी कारणो और परिस्थितियों 
की इस दृष्टि में जांच करेगा जिससे कि भविष्य में आग लगने 
को रोका जा सके । 


( 8 ) वह अपने द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरेवार 
बनाए रखेगा । 


23 सक्षम व्यक्तियों के कर्तव्य :-- ( 1 ) हर सक्षम व्यक्ति 
अभिलेख बरिष्ठ पदधारी के प्रादेशों के अधीन होगा । 


( 2 ) वह -- 
( क ) अपने वरिष्ठ पदधारी की मंजूरी के बिना अपना 
कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि नहीं करेगा ; 


[ भाग II - - 


3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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( 3 ) प्रत्येक सीढ़ी या सीढ़ी सेक्शन का उपरी छोर 
मंच के ऊपर एक मीटर से अन्यम बढ़ा हुमा होगा । 


32. कर्षण संकर्म : - - ( 1 ) कर्षण संकर्म के साथ 
एक उपयुक्त युक्ति लगायी जाएगी जिसका नियन्त्रण वेधन 
करने वाले व्यक्ति के स्टैण्ड के पास होगा जिससे कि 
पापात की स्थिति में कर्षण संकर्म को रोका जा सके । 


( 4 ) ( क ) 6 मीटर से ऊपर की सीढ़ियों पर अधिक 

से अधिक 9 मीटर की अविच्छिन्न लम्बाई तक 
वितरण मंचों या पिजरों की व्यवस्था की जाएगी । 


( 2 ) ( क ) किसी भी कर्षण संकर्म का प्रचालन तब 

तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सभी 
गाई स्थान पर भौर अनरक्षित न हों । 


( ख ) सभी अवतरण मंचों को रेलिंगों और टी -बोरों से 

लैस करके ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि 

सीढ़ी सक सुरक्षित पहुंच हो सके : 
परन्तु मुख्य निरीक्षक , किसी खान या उसके भाग में 
अवतरण मंचों के स्थान पर कोई अन्य अनुकल्पी पूर्वावधाना 
स्मक उपाय किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा । 


( ख ) यदि स्नेहन फिटिंग , गार्ड के स्थान के पहुच 

में नहीं है तो , मशीनरी को तेल डालने और ग्रीस 
लगाने के लिए रोक लिया जाएगा । 


27. सुरक्षा पेटियां और रक्षा रज्जु :-- - ऐसे प्रत्येक 
व्यक्ति को , जो डेरिक या दण्ड के प्रथम बेडे के ऊपर 
कार्य कर रहा है, अनमोदित प्रकार की सुरक्षा पेंटी और 
रक्षा-रज्ज को व्यवस्था की जाएगी और वह उसका उपयोग 
तब तक करेगा जब तक कि उमे ऊंचाई में गिरने के 
खतरे से अन्यथा सुरक्षित नहीं किया जाता । 


( 3 ) कर्षण सकर्म के कों , बंधनी और ब्रेक फ्लेंजों 
की किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक 24 घण्टे में कम से कम 
एक बार परीक्षा की जाएगी । यदि ऐसी परीक्षा के दौरान 
किसी टि का पता चलता है तो कर्षण संकर्म का उपयोग 
तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी बुद्धि को 
दूर नहीं कर दिया जाता । 


28. बचाव -रज्यू प्रत्येक डेरिक पर एक बचाव 
रज्ज की इस रीति से स्थापित करके व्यवस्था की जाएगी 
जिससे कि डेरिक से दूर हटा जा सके । 


( 4 ) कर्षण संकर्म के साथ एक स्वचालित युक्ति के 
ऊपर जाने वाले चल ब्लाक को क्राउन ब्लाक के पास दो 
मीटर से और निकट पाने से रोकने के लिए व्यवस्था 
की जाएगी । 


29. भार सूचक :-- - प्रत्येक वेधन रिग पर एक भार 
सूचक की व्यवस्था की जाएगी और उसका उपयोग उसोलन 
रज्जू से लटके हुए भार का सूक्ष्म सूचन जिस्टर करने के 
लिए किया जाएगा । 


33 केटहेड और कैटलाइन .-- - ( 1 ) हस्त - प्रचालित 
कैटहड़ों को लाइन या रस्मे का प्रथम प्रावरण का पथक्क 
रण सुनिश्चित करने के लिए एक गाइड विभाजक 
से लैस किया जाएगा । 


30. बचाव निकास : - - रिंग फ्लोर क्षेत्र और प्रत्येक 
कर्षण संकर्म इंजिन फ्लोर क्षेत्र में कम से कम दो 
बचाय निकास रिंग के दूसरी ओर होंगे जिसमें कि 
रोक बषाव हो सके । 


( 2 ) कैटहेड पर की मुख्य सीट और प्रक्षेपी 
कुंजी को चिकने थिम्बिल या प्लेट से प्राच्छादित किया जाएगा । 


31. जंगले , कटघरे और पाड़. - - ( 1 ) फ्लोर की 
खुली जगहो और फ्लोर छिद्रों को मानक रेलिंग और 
टी बोर्ड द्वारा या पाड़ द्वारा रक्षित किया जाएगा । 


( 3 ) ( क ) जब कोई कैटहैड प्रयोग में हो तब 

उसके नियंत्रणों पर एक सक्षम व्यक्ति होगा 
और किसी मापात की दशा में वह कैटहर के 
वर्णन को तुरन्त बंद कर देगा । 


( ख ) कैटहैड का प्रचालक अपने प्रचालन क्षेत्र को 

साफ रखेगा और कैटलाइन के न उपयोग किए 
जाने वाले भाग को कुंडलित या स्पलित रखेगा । 


( 2 ) पार्श्वस्थ फ्लोर या भूमि तल के 1 . 8 मीटर 
या अधिक ऊपर प्रत्येक किनारे से खुले हुए फ्लोर या 
मंष को मानक रेलिंग द्वारा रक्षित किया जाएगा । 

( 3) सभी पंक टंकी के भागों भीतर मानक रेलिंग 
की तब तक व्यवस्था होगी जब तक कि पंक टंकियों में 
किसी व्यक्ति को गिरने से रोकने के लिए कोई अन्य 
साधन उपलब्ध नहीं करा दिया जाता । 


34. टांग . - - ( 1 ) पेकपप और वेकनप टांगों का 
उपयोग पाईप या जोड़ों को कसने या ढीला करने के लिए 
किया जाएगा । 


( 4 ) खतरनाक उपस्कर और इसी प्रकार की जोखिम 
बाली वस्तु के ऊपर या उसके पाव स्थ · किनारे से खले 
हए फ्लोरों, पैदल मार्गो मयों या मार्गों को मानक 
रेलिंग और टी -बोर्ड द्वारा रक्षित किया जाएगा । 


( 2) टोग को प्रतिसंतुलन करने वाले भार और लाइनों 
पर आकस्मिक संस्पर्स को रोकने के लिए गाओं की व्यवस्था 
की जाएगी । 
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( 3 ) टांग की सुरक्षा लाइनों के सिरों को कम से कम 

( 2 ) रास्तों को निर्वाध रखा जाएगा जिससे कि सामग्री 
तीन तारलाइन वाले क्लैम्पों में जकड़ा जाएगा । 

, संभालने वाले उपस्कर या व्यक्ति अबाध और सुरक्षित रूप 

से आ जा सकें । 
35. सुरक्षा चैन ; सभी टांगें, घूर्णी होज के सिरों और 
लटकी हुई चरखियों में सामान्य संबंध के असफल होने की 

39. पाइप रैकों का निर्माण और लदाई : ( 1 ) पाइप 
दशा में टेक देने के लिए सुरक्षा चैन लगाई जाएगी । 

रकों के निर्माण का रिजाइन इस प्रकार किया जाएगा जिससे 

कि वे उस पर लादे गए किसी भार को टेक दे सके । 
___ 36. उसोलन रज्जू : ( 1 ) सभी उत्तोलन रज्जुओं (तार 

( 2 ) पाईप नलिकाका : सामग्री या अन्य गोल सामग्री 
रस्सों ) की परीक्षा सात दिन में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति 

को पाइप रैकों मे लुढ़कने से रोकने के लिए यथोचित व्यवस्था 
द्वारा उन्हें देखकर किया जाएगा और तारों की ऊपरी दशा 

की जएगी । 
में , जैसे कि घिसाई, संरक्षण , भंगुरता और विभंग को , मोट 
किया जाएगा । प्रत्येक ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट इस प्रयोजन 

( 3 ) लदाई , उत्तराई और अन्तरण संक्रियाओं के दौरान 
के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठांकित पुस्तक में अभिलिग्नित 

कोई भी व्यक्ति पाइप रैकों और किसी पाइप - भार के बीच 
की जाएगी और वह व्यक्ति उस पर ताराख डालकर हस्ताक्षर 

नहीं जाएगा । 
करेगा जिसने परीक्षा की है । । 

4 (9. रिग को खड़ा करना और रिग को खोलना : ( 1 ) 
( 2 ) यदि पूर्वोक्ति रूप में की गई किमी परीक्षा पर कोई जब तक कार्य करने के स्थान में सामान्य प्रकाश की पर्याप्त 
ऐसा दोष या त्रुटि पाई जाती है जिसके द्वारा व्यक्तियों को व्यवस्थाएं नहीं की जाती है नब तक भारी भार को उठाने 
सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो , ऐसे दोप या त्रुटि की रिपोर्ट और संस्थापन का कार्य दिन के प्रकाश में किया जाएगा । 
लिखित में तुरन्त संस्थापन प्रबंधक को की जाएगी और जब 

( 2 ) सभी खुले भागों और औजारों को मजबूती से 
तक ऐसे दोष या त्रुटि को सुधार नहीं दिया जाता तब तक 

बाधा जाएगा । 
उत्तोलन रज्जू का उपयोग नहीं किया जाएगा । 

( 3 ) गार्ड लाइनें , हाई लाइनें , स्नव लाइने और ऐसी 
( 3 ) प्रत्येक उत्तोलन रज्जू को घिसाई स्थलों को , प्रत्येक 

अन्य लाइनें , जो आवश्यक हो , किसी विद्युत पारेषण लाइन के 
3000 टन किलोमीटर के पश्चात् या लधुसर अन्तालों छह मीटर के भीतर संस्थापित नही को जाएंगी । 
पर , यदि आवश्यक हो , उत्तोलन रज्जू के कम से कम तीस 

( 4 ) अंतर्दहन इंजन के निष्कासक के साथ नल शमन 
मीटर पर काट कर घिसका दिया जाएगा जिससे कि उत्तोलन 

या अन्य प्रभावी स्फुलिंग- रोधक की व्यवस्था की जाएगी । 
रज्जु की अत्यधिक घिसाई को रोका जा सके । यह संक्रिया । 
वेधक या अन्य सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किया 

( 5 ) उच्च दाव परिसंधारी तरल लाइनों और वाष्प 
जाएगा , जो इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठां 

लाइनों को , मजबूती से नीचे वोल्ट किया जाएगा । 
कित पुस्तक में तारीख और उसकी अन्य विशिष्टियों अभि 

( 6 ) रिग को खोलते समय कूप शीर्ष को किसी चीज के 
लिखित करेगा और उस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर फिसलने या गिरने से होने वाली नुकसान के विरुख संरक्षित 
करेगा । 

किया जाएगा । 
37 . सामग्री संभालने के लिए रिगिग उपस्कर : ( 1 ) 

( 7) ऊपर से घटकों को जिसके अन्तर्गत नट, बोल्ट और 
सामग्री संभालने के लिए रिगिंग उपस्कर की , जिसके अन्तर्गत फ्लोट भी है , या तो एक बंडल में या आधानों में सुरक्षा 
न भी है , उसका उपयोग किए जाने के पूर्व और उसके 

पूर्वक नीचे उतारा जाएगा । 
दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल की जाएगी 

41. पंक टंकियीं और पंक पम्प : ( 1 ) पंक टंकियों को 
कि वह सुरक्षित है । 

इस प्रकार से डिजाइन और संस्थापित किया जाएगा जिससे 
( 2 ) रिगिंग उपस्कर पर , उसके सिफ़ारिश किए गए कि पंक पंपों के लिए पाजिटिव चूषण की व्यवस्था हो 
सुरक्षित कार्यकरण भार से अधिक भार नहीं लाया जाएगा । सके : 

( 3 ) शिरोपरि विद्युत पारेषण लाइन के आसपास आमों परन्तु प्रादेशिक निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा खान के 
के प्रचालित करने के दौरान विद्युत पारेषण लाइन से किसी भाग को इस पूर्वावधानी के अनुपालन से उस दशा 
आकस्मिक संपर्क के विरुद्ध यथोचित पूर्वाधानी तब तक बरती में छूट दे सकेगा यदि यह समझता है कि ऐसा अनुपालन 
जाएगी जब तक कि उसे केन के संचालन के दौरान अक्रिय आवश्यक नहीं है । 
नहीं रखा जाता । 

( 2 ) वेधन रिग से जुड़े हुए सभी पंक पंपो के साथ 
38 . सामग्री का संचयन : ( 1 ) एक दूसरे पर रख कर सुरक्षा दाब, मोचन वाल्ब और पद्धति में एक प्रचालन गेज 
संचित सभी सामग्रियों को ढेर लगाकर , फिसलने , गिरने या लगाया जाएगा । वाल्ब को उस दाब पर विसर्जन करने के 
बह जाने से रोकने के लिए शिकंजे में फंसाकर या अन्यथा लिए लगाया जाएगा जो पम्प , पाइप और फिटिंगों के स्थापित 
जकड़ कर रखा जाएगा । 

कार्यकरण दाब से अधिक न हो । 
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( 3 ) सुरक्षा दाब मोचन बाल्ब से होने वाले विसर्जन की 

( : ) शक्ति प्रचालित विफल विस्फोट निरोधकों के सभी 
पाइप से ऐसे स्थान पर ले जाया जाएगा जहां वह व्यक्तियों नियंत्रण सरिक फ्लोर पर बंधक के निकट अवस्थित होंगे । 
को संकटापल्ल नहीं करेगा । 

( 3 ) विफल विम्फोट निरोधकों के लिए दूरस्थ नियंत्रण 
( 4 ) किसी पंप और उसके सुरक्षा दाब मोचन वाल्ब पैनेल को भी डेरिक फ्लोर में सुरक्षित अंतराल पर भूतल 
के बीच कोई वाल्ब नही होगा । 

स्तर पर संस्थापित किय जाएगा । 
____ 42. विफ़ल विस्फोट निरोध उपस्कर : ( 1 ) किसी कूप ( 4 ) विफल विस्फोट निरोधका के लिए सभी नियंत्रण , 
म पृष्ठीय केसिंग नियत किए जाने के पश्चात कोई बंधन तब उपयुक्त चिलकों से स्पष्ट रूप से पहचाने जाएंगे । 
तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विफल विस्फोट निरोध 

41. विफल विस्फोट उपर सर का परीक्षण ; ( 1 ) विफल 
उपस्कर सुरक्षित रूप से संस्थापित नही कर दिया जाता और 

विस्फोट निरोध उपस्कर , जिसके अन्तर्गत पाइपे और नियंत्रण 
उसे बनाए नहीं रखा जाता । 

वाल्व भी है , निम्नलिखित दशामों में दाब परीक्षित होगा :--- 
( 2 ) विफ़ल विस्फोट उपस्कर में कम से कम निम्न 

( क ) कार्यकरण दाब के लिए प्रारंभिक संस्थापन और 
लिखित होंगे : 

पाश्चात्वर्ती संस्थापनों के दौरान ; फलारूप 
( क ) इस बात को ध्यान में लाए बिना कि वेधन 

निरोधक केवल 70 प्रतिशत तक कार्यकरण दाब के 
उपस्कर छिद्र में है या नहीं, बंद करने के लिए 

अधीन रहते हुए होंगे ; 
एक थलारूप निरोधक ; 

ख ) अधिकतम मंगणित दाब नक , जिसके अधीन कसिंग 
( ख ) किसी खुले छिद्र को बंद करने के लिए एक 

रह माता है , केसिंग के किसी स्ट्रिंग में सीमेंट का 
अप्रत्यक्ष रैग निरोधक 

बंधन करने के पूर्व 
( ग ) छिद्र में उपयोग में धन उपस्कर को बंद करने ( ग ) की जाने वाली मरम्मत, जा कायकरण दाब तक 
के लिए अप्रत्यक्ष रंग निरोधक के नोच अवस्थित 

किसी दाब मील के वियोजन की अपेक्षा करती 
एक पाइप रंग निरोधक । 

है, थैलारूप निरोधक 70 प्रतिशत कार्यकरण दाब 
( 3 ) ( क ) विफत विस्फ़ोट निरोध उपस्कर के अन्तर्गत 

के अधीन रहते हुए होंगे ; 
कम से कम 50 मिलीमीटर व्यास की दो सीवनहीन इस्पात 

( 2 ) विफल विस्फोट निराधक उपस्कर, मिसके अन्तर्गत 
की पाइपें होंगी ओ एक दाब के स्त्रवण लिए और एक कूप के पापें पौर नियंत्रण बाल्ब भी है , निम्नलिखित रूप में कृस्य 
हनन के लिए होगी और वे विफ़ल विस्फोट निरोधक समजन परीक्षित होगा : - - 
से जुड़ी होगी । पाइपें सीधी होगी और वेधन मंच के दूसरी 

( क ) अप्रत्यक्ष म प्रकार के निरोधकों की दशा में 
ओर ले जाई जाएगी । प्रत्येक पाइपलाइन , विफल विस्फोट 

प्रत्येक ट्रिप में एक बार ; 
निरोधकों के कम से कम एक सेट के नीचे अवस्थित की 
जाएगी । 

( ख ) पाइप रेम प्रकार के निरोधकों की दशा म प्रति 

दिन कम से कम एक बार ; 
( ख ) प्रत्येक पाइपलाइन में ऐसे संघटक होंगे जिनका 
कार्यकरण दाब , विफल विस्फोट निरोधकों के बराबर होगा । 

( ग ) थैले प्रकार के निरोधकों की दशा में बेधन पाइप 

पर प्रत्येक ट्रिप में एक बार । 
( ग ) स्वाय लाइन को जकड़ कर बांधा जाएगा और 

( 3 ) ( क ) ऊपर जल्लिखित सभी परीक्षकों की पूर्ण 
किसी ऐसे उपयुक्त बुहुमुख से जोड़ा जाएगा जो बहाव को 

विशिष्टियां दैनिक रिपार्ट में अभिलिखित की जाएंगी और 
किसी परी खली लाइन से या दो लाइनों में से किसी लाइन 

दाब परीक्षण की दशा में उपयोजित दाब और परीक्षण की 
से , प्रत्येक लाइन समायोजय चौक से युक्त और पंक गैस 

अवधि भी परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा अभिलिखित की 
पृथकित्र द्वारा किसी पंक -टंकी से जुड़ी होगी , मुड़ जाने देगा । 

जाएगी । 
( 4 ) केली कांको की धूर्णीमान और केली के बीच और 
केली तथा ड्रिल पाइप के बीच भी व्यवस्था की जाएगी । 

( ख ) यदि परीक्षण के दौरान कोई विफल विस्फोट 

निरोध उपस्कर बुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे संक्रियाएं 
43. विफ़ल विस्फोट निरोधकों के लिए नियंत्रण पद्धति : 

प्रारंभ करने के पूर्व काम में लाने योग्य बनाया जाएगा 
( 1 ) यांत्रिक रूप से प्रचालित विफ़ल विस्फोट निरोधकों के 
लिए सभी हस्तचालित नियंत्रण डेरिक अवसंरचना के बाहर 

45. विफल विस्फोट के लिए पूर्ववधानियां : ---- ( 1 ) बंधन 
कम से कम 0 . 60 मीटर पर अवस्थित होंगे । नियंत्रणों के पंक पद्धति के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपस्कर संस्थापित 
प्रचालित करने के लिए अनुदेश नियंत्रण चक्र के निकट प्रमुख किए जाएंगे और वे वेधन संक्रियानों के दौरान उपयोग में 
रूप से चिपकाए जाएंगे । 

होग, - -- 
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( क ) बेधन मात्रा में वद्धि या कमी को रजिस्टर 

करने वाला एक गर्त स्तर सूचक । इसके अन्तर्गत 
वैधन -स्टेड के निकट दृश्य और श्रव्य चेतावनी 

युक्ति होगी ; 
( ख ) कूप को सब समय भरा रखने के लिए अपेक्षित 

पंक की मात्रा को ठीक -ठीक माप वारने के लिए 
एक युक्ति 


( 6 ) जब नलिकानों को अन्दर चलाया जाए या बाहर 
खीचा जाए तब एक द्वार वाल्ब और नलिका हैगर पूर्व 
समंजित किया जाएगा और उन्हें कप के पास सुगमता से 
उपलब्ध रखा जाएगा । 


46. विफल विस्फाट घटित हो जाने के पश्चात् की 
पूर्वावधानिया: --- ( 1 ) इस सूचना के संकेत का आभास होने 
पर कि किसी रूप में विफल विस्फोट हो रहा है, उन व्यक्तियों 
से , जिनकी उपस्थिति विफल विस्फोट नियंत्रण करने के लिए 
पावश्यक समझी जाती है, भिन्न सभी म्याक्लियों का कप से 
तुरन्त हटा लिया जाएगा 


( 2 ) सब समय के दौरान , जब किसी विफल विस्फोट 
नियंत्रण करने का कोई काम चल रहा हो , निम्नलिखित 
पूर्वावधानियां बरती जाएंगी :---- 
( क ) क सक्षम व्यक्ति उस स्थान पर शुरू में अंत नक 

उपस्थित रहेगा ; 
( ख ) दक्षिणोन्मुक्त पदन दिशा म कप क 500 मीटर के 

भीतर के क्षेत्र को संकट क्षेत्र के रूप में सीमांकित 
किया जाएगा ; 
(i ) संकट क्षेत्रों के भीतर के सभी विद्युत संस्थापनों को 

प्रक्रियाशील कर दिया जाएगा ; 


( ii ) संकट क्षेत्र के भीतर केवल अनुमादित निरापद 

लैम्पों या टाों का उपयोग किया जाएगा , 


( ग ) मख्य शैल प्रकपित्र के पास एक गैस संसघक या 

विस्फोट मापन, मीटर जो वेधक स्टैंड के निकट 
श्रव्य या दृश्य सचेतक से जुड़ा होगा ; 
जब स्ट्रिंग को खीचा जा रहा हो तब कूप का 
पंक से भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक 

युक्ति ; 
( 1 ) जब कप प्रतिक्षेप करता है तब पंक -पंप को बंद 

करने के लिए वेधन-स्टैंड के निकट एक नियंत्रण 

मुक्ति . 
( 2 ) यदि विनियम ( 1 ) में उल्लिखित नियन्त्रण 
उपस्कर यह सूचित करते है कि शैल समूह तरल पदार्थ कप 
में प्रवेश कर रहे हैं तो कूप की नियंत्रण करने के लिए 
तुरन्त कार्रवाई की जाएगी । 

( 3 ) ( क ) प्रत्येफ ऐमी खान का , जिसमें विफल विस्फोट 
निरोध उपस्कर संस्थापित किया जाता है , प्रबंधक , इन 
विनियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर या किसी ना 
संस्थापन की दशा में संस्थापन के 30 दिन के भीतर , किसी 
कप के प्रतिक्षेप करने की दशा में की जाने वाली कार्रवाई 
और रिग पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्तियो 
के , जो विफल विस्फोट ड्रिलों और वास्तविक पापातस्थितियों 
के लिए प्रावश्यक हो , कर्तव्य विनिर्दिष्ट करते हुए स्थायी 
प्रादेश प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा । 

( ख ) प्रादेशिक निरीक्षक , लिखित आदेश द्वारा , या तो 
उसे प्रस्तुत रूप में या ऐसे परिवर्धनों और परिवर्तनों महित 
जो वह ठीक समझे, ऐसे स्थायी आदेश का अनमोदन पर 
सकेगा ; इस प्रकार अनुमोदित स्थायी प्रादेश खान में प्रवर्तित 
किए जाएंगे । 

( ग ) स्थायी प्रादेगों की एक प्रति रिंग के निकट प्रमुख 
रूप से चिपकाई जाएगी । 

( 4 ) किसी रिग पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को किसी 
प्रतिक्षेप के चेताबनी संकेल, उपविनियम ( 3 ) में उल्लिखित 
स्थायी प्रादेशों , विफल विस्फोट निरोधक के लिए नियंत्रणों 
को प्रचालित करने के योग्य होगा । इस प्रयोजन के लिए 
विफल विस्फोट निरोध दिल को सात दिन में एक बार 
संघालित किया जाएगा । 

( 5 ) उपयुक्त नियंत्रण वाल्कों को कूप के निकट उपलब्ध 
रखा जाएगा , जिनका उपयोग प्रापात की दशा में कप को 
नियंत्रण करने के लिए किया जाएगा । 


( iii ) संकट क्षेत्र के भीतर कोई मनापत्त दीप या 

यानीय यातायात अनुशात नही किया जाएगा ; 
( ग ) जहां तक व्यक्तियों की सुरक्षा का संबंध है, कोई 

सक्षम व्यक्ति संचालन की स्थिति और अनुमोदित 
उपकरण में गैसों की उपस्थिति का अभिनिधषय 
करेगा ; 


( घ ) उस स्थान पर या उसके निकट, मापात-स्थिति में 

उपयोग के लिए दो संकृत परिपथ रेस्पिरेटर 

उपलब्ध रहेंगे ; 
( 5 ) तुरन्त उपयोग के लिए यथोचित अग्नि शामक 

उपस्कर सुगमता से उपलब्ध रखा जाएगा । 


47 . वेधन मंमियाएं : - - प्रत्येक पारी के प्रारम्भ होने पर 
वेधक -स्टैंड के पास के उपकरणों और नियंत्रणों, बर्षण संको , 
पंक पम्पों, उलोलन रज्ज , कैटालाइन और विफल विस्फोट 
निरोध उपस्कर वेधक द्वारा की जाएगी और वह स्वयं का 
समाधान कर लेगा कि ये चाल हालत में हैं । 

( 2 ) वेधक इस बात को देखेंगा कि घूर्णी टेबल को 
गति में लाने से पूर्व कोई भी व्यक्ति धूर्णी टेबल पर या 
उसके निकट खसरे की स्थिति में न हो । 
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[ भाग -- बण्ड 3 (i ) ] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 

- - - -..- -- -- - - - - - -- - - - - - - - 
( 3 ) औजारों या अन्य सामग्रियों की किसी सीढ़ी के 

अध्याय 5 - - उत्पादन 
ऊपर या नीचे तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि ये 

49 . छिद्रण द्वारा कूप की पूतिः । - ( 1 ) ( क ) कूप 
उचित रूप से शरीर में बंधे हए न हों और चढ़ने के लिए 

छिद्रण में प्रयुक्त विस्फोटकों को याचिन आधानों में परिवहन 
दोनों हाथ मुक्त न छाडे गाए हों । 

किया जाएगा । 
( 4 ) क्राउन ब्लाक और किन्ही चल ब्लाक चखियों । 

( ख ) इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी सक्षम व्यकि 
को छोड़कर प्रेरिक में के किसी रिक भाग या सामग्री से भिन्न कोई भी व्यक्ति , कप-छिद्रण के लिए अभिप्रेत 
किसी लाइन स्पूलर लाइम स्थायीकारी या भार सूचक के विस्फोटकों कोन सभालेगा , न परिवहन करेगा और न उनका 
माथ उत्तोलन लाइन का मीधा संपर्क नहीं होगा । 

उपयोग करेगा । 
( 5 ) ( क ) जब जुडाई हो रही हो तय किमी भी व्यकि 

( 2 ) कूप -छिद्रण संक्रिया , इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत 
को उन व्यक्तियों को छोड़कर , जो वस्तुतः संक्रिया में लगे 

किसी पदधारी के सीधे व्यक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन चलाई 
हुए हैं , कपणी या जुहाई उपस्कर के निकट रिंग फ्लोर पर 

जाएगी । 
मनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 

( 3 ) छिद्रण संक्रिया के प्रारंभ के पूर्व , पदधारी यह 

ध्यान रखेगा कि : 
( ख ) नभ्य संधियों से जुड़ी हुई सभी उच्च दाब पापों 
की जड़ाई मंत्रियाएं प्रारम्भ करने के पूर्व यथोचित रूप से 

( क ) प्रत्याशित तेल छिद्र दाब को दबाने के लिए कृप 
जकड़ा जाएगा भौर उनके दाम का परीक्षण किया जाएगा । 

में समुचित तरल पदार्थ ( पंक , जल / तेल ) भरा 

हुमा है , 
____ 48 . ड्रिल स्तम परीक्षण:- - ( 1 ) डिल स्तंभ परीक्षण ( ख ) विफल विस्फोट निरोध उपस्कर के दाब और 
के प्रारम्भ मे - पूर्वः -- 

कृत्य का परीक्षण कर लिया गया है , 
( क ) विफल विस्फोट निरोध उपस्कर के दाब और कृत्य 

( ग ) छित्रण गन को सुरक्षापूर्वक कूप के नीचे किया जा 
का परीक्षण किया जाएगा 

सकता है , 
( ख ) अग्निशामक उपस्कर को तुरन्त उपयोग के लिए 

रूपशीर्ष पर छिद्रण गन की तारलाइन पर सील 
सुगमता से उपलब्ध रखा जाएगा 

करने के लिए स्नेह का का व्यवस्था की गई है, और 

छिद्रण के लिए प्रयुक्त धन रिग , पारुप रैक और 
( ग ) परीक्षण के लिए अपेक्षित व्यक्तियों से भिन्न किसी 

केबिन सहित सभी उपस्कर का दक्षता पूर्वक 
भी व्यक्ति को वेधन फ्लोर पर प्रवेश करने नहीं 

भूमंकर्पित किया गया है । विस्फोटकों बाजों के 
दिया जाएगा । 

जोडने के पूर्व उपस्कर और कूपशीर्ष के बीच 
( प ) परीक्षण लाइन को प्रत्येक सिरे पर और प्रत्येक 

विधुत बंधन स्थापित किया गया है । 
9 . 0 मीटर अंतराल पर कस कर जकड़ा जाएगा । 

( 4 ) कप-छिद्रण रात्रि के समय या तडित मेघगर्जन 
केली हास का उपयोग परीक्षण लाइन के भाग 

नेज वाय और भारी वर्षा जैमी स्थितियो के दौरान नहीं 
के रूप में नहीं किया जाएगा ; और 

किया जाएगा । 
( 3 ) परीक्षण लाइन और वाल्वों की परीक्षा किसी 

( 5 ) कप पर मामान्य कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया 
सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी और किसी अति का पता जाएगा जब तक कि चार्ज के फायरिंग को पूरा न कर लिया 
चलने की दशा में कोई भी परीक्षग तब तक नहीं किया गया हो और पदधारी ने उस स्थल से छिद्रण उपस्कर न 

आएगा जब तक कि ऐसी त्रुटि को सुधार नहीं दिया जाता । हटा लिया हो । 
( 2 ) पिल स्तंभ परीक्षण औजारों के प्रारम्भ में खोलने 

50. कूप परीक्षण:- -- ( 1 ) कप का परीक्षण प्रारंभ 
का काम दिन के समय ही किया जाएगा । 

होने के पूर्व, क्रिसमस ट्री , बहावलाइनों और सहयुक्त फिटिंगों 
( 3 ) जब किसी ड्रिल स्तंभ परीक्षण के दौरान सेल या 

का दाब -परीक्षण सतह पर अनुमानित अधिकतम वाब तक 

किया जाएगा । 
गैस प्राप्त हो गई है तब ट्रिल पाइप को तब तक बाहर नही 
खींचा जाएगा जब तक कि कप का समुचित रुप से हनन नहीं 

( 2 ) कप परीक्षण , संस्थापन प्रबंधक के सीधे वैयक्तिक 
कर दिया जाता और मुनिश्चित करने के लिए कार्रवाही पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा । वह यह ध्यान रखेगा :-- 
नहीं कर ली जाती कि ड्रिल पाइप में तेल या गैस मौजूद 

( क ) कूप को क्रियाशील करने की कोई भी संक्रिया 
होने की संभावना नहीं है । 

रात के समय नही की जाती है । 
( 4 ) किसी ड्रिल स्तंभ परीक्षण के दौरान वायुमण्डल 

( ख ) बहावला इमों को जमीन से दृढतापूर्वक जकडा 
में उत्पादित गैस को ज्वालालाइन द्वारा जला दिया जाएगा । 

गया है ; 
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( ग ) पथकिन्न सुरक्षा वाल्ब चालू हालत में है और उम 

उचित रूप मे ममायोजित किया गया है , 
( घ ) कप उत्पादों को टंकियो या गतों में सुरक्षापूर्वक 

संग्रह करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था 
की गई है , और 


( ग ) चूने के पर्याप्त मात्रा सुगमता से उपलब्ध है और 

उसका उपयोग किसी छलके हए अम्ल को 
निष्प्रभावित करने के लिए किया जाता है । 


( 3. ) यथोचित अग्नि गामक उपस्कर को तुरन्त उपयोग 

के लिए सुगमता में उपलब्ध रखा गया है । 
( 3 ) कप परीक्षण के दौरान , कोई तेल या गैस दिखाई 
पडने की दशा में कप को नियंत्रण में लाने के लिए तुरन्त 
कार्यवाही की जाएगी । 

51 . ग्रुप मग्रहण केन्द्र :- - 1 ) ( क ) जब तेल और/ या गैस 
के लिए नए ग्रुप संग्रहण केन्द्र का निर्माण करने या किसी ग्रुप 
संग्रहण केन्द्र में परिवर्तन करने का आशय हा तब स्वामी, 
अभिकर्ता या प्रबन्धक , ऐसे प्राशय की सूचना ऐसे निर्माण 
या परिवर्तन के कम से कम 60 दिन पूर्व प्रादेशिक निरीक्षक 
को देगा ; 

( ख ) सूचना में उत्पादन सुविधाओं, प्राग से मंरक्षण 
के लिए उपायों , उपकर के फटने या उमकी खराबी , 
ज्वलनशील वाष्प के खतरनाक संचयन, वायु पीर जल 
प्रभूषण से संबंधित व्यौरे होंगे । 

( ग ) सुचना के साथ एक रेखांक होगा जिसमे उत्पादन 
सुविधाओं का नाम और अवस्यान केन्द्र से जुड़े प्रत्येक कप 
का नाम और केन्द्र के 60 मीटर के भीतर पाने वाला 
कोई रेल पथ सार्वजनिक सड़क मा लोक निर्माण दिखाया जाएगा । 

( 2 ) यदि प्रादेशिक निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा 
ऐसी अपेक्षा करे तो , संस्थानों में ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन किए 
जाएंगे, जो वह आदेश में विनिदिष्ट करे । 

52 अम्लन संक्रियात्रों के दौरान पूर्वावधानियां : - ( 1 ) 
किमी कप में अम्लन संक्रियाओं, इस प्रयोजन के लिए 
प्राधिकृत पदधारी के मी , वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन 
चलाई जाएंगी । 

( 2 ) अम्लन संक्रियामों के पूर्व सभी दाब लाइनो और 
सहयक्त उपस्कर का परीक्षण , प्रत्याशित कार्यकरण दाब के 
डेढ़ गुने दाब पर किया जाएगा । 

( 3 ) एक अप्रत्यावर्तन वाल्व , कूपशीर्ष के जितना संभव 
हो उतना निकट अभिक्रिया लाहन में संस्थापित किया 
जाएगा । 

( 4 ) पदधारी यह ध्यान रखेगा कि :-.. 
( क ) अम्लन संक्रिया के लिए अपेक्षित व्यक्तियों से 

भिन्न कोई भी व्यक्ति कूप के अासपास नही 


53. विभंजन मंक्रियानों के दौरान पूर्वावधानियां :-- - ( 1 ) 
किसी रूप में विभंजन सक्रियाएं , इस प्रयोजन के लिए 
प्राधिकृत पदधारी के मीधे वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन 
चलाई जाएंगी । 

( 2 ) विभंजन मक्रियाओं के पूर्व, उपशीर्ष पर के . 
अंतिम वाल्ब तक विमर्जन पाइपलाइन का परीक्षण प्रत्याशित 
विभंजन दाब के डेढ़ गुणे दाम पर किया जाएगा । 

( 3 ) एक अप्रत्यावेतन वाल्व , कृप शीर्ष के जितना संभव 
हो उतना निकट प्रत्येक विसर्जन लाइन में संस्थापित किया 
जाएगा । 

( 4 सभी विसर्जन या स्त्रावन लाइनें कस कर जकड़ी 
जाएगी । स्त्रावन लाइनें म्ली टंकियों या फिसी गर्त में 
विसर्जन करेंगी । 

( 5 ) विभंजन संक्रियाओं के दौरान , पदधारी यह ध्यान 
रखेगा कि कप के 30 मीटर के भीतर -- - 
( क ) विभंजन संक्रिया के लिए अपेक्षित व्यक्तियों से 

भिन्न कोई भी व्यक्ति न रहे ; 
( ख ) किसी अनावृत दीप या ज्वलन के अन्य स्रोतों की 

अनुभा नहीं दी गई है ; 
( ग ) सभी विद्युत उपस्करों को प्रक्रियाशील कर दिया 

गया है ; और 
( घ ) यथोचित अग्नि शामक उपस्कर तुरन्त उपयोग 

के लिए उपलब्ध है । 


( 6 ) पंपिग यूनिटें कप शीर्ष से कम से कम 15 मीटर 
कास पवन पर अवस्थित होंगी और पंपिंग दिन के समय की 
जाएंगी । 


54. तेल माहित टंकी यानों की लदाई पोर उतराई 
के दौरान पूर्वावधानियां: - - ( 1 ) प्रत्येक टंकी यान की देखभाल 
उसकी लदाई या उतराई होने के दौरान , और उसके बाल्य 
बंद तथा भरण पाइप और विसर्जन टोदियां बंद नहीं किए 
जाने तक इस प्रयोजन के प्राधिकृत कोई मक्षम व्यक्ति 
करेगा । 


है ; 


( 2 ) लेल ले जाने वाले टंकी यानों की लदाई और 
उतगई दिन के समय की जाएगी । 

( 3 ) टंकी यान की लदाई और उतराई वाले क्षेत्रों में 
सभी तेल पाठप लाइनों , भरण और निकास होजों या धातु 
पाइपों, धात्विक लदाई बाहों , पूर्णिमान संधियों , टंकी यान की 
चेसिस को वैद्युत अविच्छन्न और दक्षतापूर्वक भूसंकर्पित 
रखा जाएगा 


( ख ) अम्ल मंभालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मरक्षा 

बाह्य पटनाये , दस्ताने और जने की व्यवस्था की 
गई है ; और 


[ भाग II --- 


3 ( i)] 


भारत का राजपा अमाधारण 
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( 4 ) किसी भी यांत्रिक रूप से नोदित टंकी यान को 
तब तक लादा या उतारा नहीं जाएगा जब तक कि उसका 
इंजिन बद न कर दिया गया हो और विद्युत परिपथ मे 
उसके बैटरी को अलग न कर दिया गया हो । इंजन को तब 
नक पुनः चालू नहीं किया जाएगा और बैटरी को तब तक 
विद्युत परिपथ से नहीं जोडा जाएगा जब तक कि सभी टंकियों 
और वाल्यों को सुरक्षित रूप में बंद न कर दिया जाए । 

( 5 ) यथोधित अग्निशामक उपस्कर को टकी यानों 
की लदाई और उतराई के दौरान तुरन्त उपयोग के लिए 
सुगमता से उपलब्ध रखा जाएगा । 
55. कूप शीर्ष संग्रह टंकिया ----( 1) ( क ) थोक में कच्चा 

तेल के संग्रह के लिए प्रत्येक टंकी मुख्य निरीक्षक 
द्वारा लिखित में अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार 
लोहे या इस्पान की बनी होगी । 


( 4 ) ( क ) प्रत्येक संग्रह टंकी को , जिसमें उसकी छस 

और सभी धातु संबंधन सम्मिलित है, दक्ष रीति 

से भूमि में विद्युत धारा जोड़ा जाएगा । 
( ख ) विद्युत भूसंकर्ष की क्रियाशील का परीक्षण बारह 

मास में एक बार किया जाएगा । 
प्रत्येक ऐसे परीक्षण का परिणाम इस प्रयोजन के 
लिए रखी गई जिल्दबद्ध पष्ठोकित पुस्तक में 
अभिलिखित किया जाएगा और परीक्षण करने 
वाला व्यक्ति उस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर 
करेगा । 


( ख ) टकिया ठोम इजीनियरी पद्धति के अनुसार , 

अज्वलनशील सामग्री के दृढ प्राधागे या अवलम्बनों 
पर निर्मित होगी । 


( ग ) किसी भग्रह टकी की उचाई, उसके व्यास के 

खेड गणा या बारह मीटर मे , दोनों में से जो भी 

कम हो , अधिक नहीं होगी । 
स्पष्टीकरण -..--इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी टंकी 

की ऊंचाई , उसके तल मे शीर्ष-किनार के कोपों 

तक की ऊंचाई होगी । 
( घ ) टंकी की कुल क्षमता के कम से कम 5 प्रतिशत 

वायु स्थान या उपविनियम ( 1 ) ( क ) में 
विनिर्दिष्ट विनिर्देश में विहित स्थान , दोनों में 
से जो भी कम हो , प्रत्येक टंकी में रखा जाएगा । 


( 5 ) प्रत्येक संग्रहटंकी को उपयुक्त तड़ित प्रग्राही द्वारा 

तड़ित से संरक्षित किया जाएगा । 
( 6) ( क ) कोई भी व्यक्ति किसी टंकी में सफाई या 

अनुरक्षण के लिए तब तक प्रवेश नहीं करेगा 
जब तक कि टंकी की परीक्षा किसी सक्षम 
व्यक्ति द्वारा न कर ली गई हों , उसे गैसमुक्त 

और प्रवेश के लिए सुरक्षित न पाया गया हो । 
( ख ) जब किसी ऐसी टंकी में प्रवेश करना आवश्यक 

हो जो गैसमुक्त नहीं है या जिसमें प्राक्सीजन 
अंश 19 प्रतिशत से कम है तब ऐसे व्यक्तियों 
को जिन्हें प्रवेश करना आवश्यक है, स्वतः पूर्ण 
श्वसन साधिन या अन्तःश्वसनीय बायु की दाब 
पूर्ति सहित पूर्ण चेहरे -भाग का मास्क दिया 
जाएगा । 


( ग ) पूरे समय के दौरान जब सफाई या अनुरक्षण का 

कोई काम किसी टंकी के भीतर हो रहा हो - - 


( 1 ) एक ऐसा सक्षम व्यक्ति जो कृत्रिम श्वास 

और प्राथमिक चिकित्सा देने में अहित 
हो , ऐसे स्थल पर सदा मौजूद रहेगा , 


और 


( 2) ( क ) प्रत्येक संग्रह टंकी का संस्थापित या पुन. 

मस्थापित किए जाने के पश्चात उपयोग में लाने 
से पूर्व उसका परीक्षण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा 
यह सुनिश्चित करने के लिए जल दाब द्वारा 
किया जाएगा कि वह लीक नहीं कर रहा है , 

कच्चा तेल के संग्रह के लिए उपयुक्त है । 
( ख ) ऐसे परीक्षण की रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए 

रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठाकित पुस्तक में रखी 
जाएगी और परीक्षण करने वाला व्यक्ति उम पर 
तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा । 


( 2 ) ऐसे काम में अनुमोदित सुबाह्य हस्त- दीपों 
__ का ही उपयोग किया जाएगा । 


( 3 ) ( क ) भूमि के ऊपर की प्रत्येक टंकी किसी ऐसी 

भित्ती या बध से बंद होगी जो प्रहाते के भीतर 
सबसे बड़ी टंकी को अधिकतम क्षमता के समतुल्य 
सणोधन प्रबलता सहित भूतल के ऊपर निर्मित 

हो । 
( ख ) खंड ( क ) में उल्लिखित सभी अहातों में तेल या 

जल के इकट्ठा होने से रोकने के लिए समुचित 

जल निष्कासन प्रणाली की व्यवस्था होगी । 
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56. कूप की सफाई संक्रियाएं : --- ( 1 ) प्रत्येक डेरिक 
या दंड की परीक्षा कप की सफाई संक्रिया के लिए उसके उपयोग 
में लाए जाने से पूर्व किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सावधानीपूर्वक 
की जाएगी । गाई रस्से डेरिक या दंड से बाधे जायेंगे । 
( 2 ) ( क ) क्राउन ब्लाक , चल ब्लाक , तार लाइनों , 

हकों और उत्थापकों की परीक्षा उनके उपयोग 
में लाए गए जाने से पूर्व किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा 

सावध नीपूर्वक की जाएगी । 
( ख ) जब संक्रियाएं उत्तोलन और स्थिर डेरिक से की 

जाती है, तब फ्लोर ब्लाक को किसी ठोस माघार 
से बांधा जाएगा । 


- 


- 
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( 3 ) ( क ) प्रत्येक व्यक्ति इम और पलार म्लाक के 

व्यक्ति उसे किन के लिए तुरन्त कार्रवाई 
बीम की तार लाइन से हटकर रहेगा । 

करेगा । 
( ख ) कोई भी व्यक्ति माउने , मोम के खरपने या 

हर ऐमी परीक्षा की रिपोर्ट हम प्रयोजन के लिए 
अन्यथा बलिग लाइन का उपयोग करने के दौरान 

रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठाविन पुस्तक में अभि 
लाइन के निकट खडा नही रहेगा । 

लिखित की जाएगी और उस पर वह पाक्ति 
मास्टर द्वार वाल्व और नलिका हैगर को पूर्व 

तारीख के साथ हस्ताक्षर करेग। जिमने परीक्षा 
ममंजिल किया जाएगा और उन्हें नलिकामो के 

की है । 
खीचने या अन्दर चलाने के दौरान कप के प्रति 

59. परित्यक्त कपी की स्तम्भन अपेक्षाए - - -- ( 1 ) जब 
क्षेप करने की दशा में तुरन्त उपयाग के लिए 

कोई कप परित्याग किए जाने के लिए प्राणयित हा , तब - - 
कप पर सुगमता से उपलब्ध रखा जाएगा 

( क ) मभी पारगम्य शैल ममूहो को मीमेट में अलग 
5 ) ( क ) किमी मक्रिय कूप मे कोई भी सफाई संक्रिया 

कर दिया जाएगा , 
नब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ममचित 

( ख ) कम से कम 50 मीटर लम्बाई या एक मीमेट 
विफल विस्फोट निरोध उपस्कर मुरक्षित रूप में 

प्लग कप के तल में लगाया जाएगा , 
मस्थ पिन और अनुरक्षित नहीं किया जाता । 

( 1 ) वम मे कम 50 मीटर लम्बाई का एक सीमेंट 
( ग्न ) कूप की सफ ई सक्रिया के प्रारम्भ के पूर्व विफल 

" लग मतह मिग के सूत्र के प्रारपार लग या 
विस्फोट निरोध उपस्कर के दाब और कृत्य का 

जाएगा । 
परीक्षण किया जाएगा । 

( घ ) सभी कमिग के भूतल के नीचे एक मीटर तक काट 
( 5 ) किमी रूप में कोई भी नलिका तब तक नहीं खीची 

दिया जाएगा और तीन मीटर बाल संमेट 
जाएगी जब तक कि धूप का उचित म्प मे 

प्लग तथा वैल्डिग प्लेट में पाच्छादित किया 
हनन नहीं कर दिया जाता । । 

जाएगा , और 
57 सेल का कृत्रिम उत्थापन . - - ( 1 ) तब तक इस 

( छ ) प्रावरित कृपो का , तीन मीटर वाल सीमेट 
प्रयोजन के लिए निमज्जनीय पप का उपयोग नहीं किया 

लिग सहित आच्छ वित छिद्रणो के शीर्ष के ऊपर 
माता , कूप के पाम उचित रूप से निर्मित एक कार्यकरण मच 

एक मेनु -प्लग लगा कर, परित्याग किया जा 

सकेगा । 
की व्यवस्था की जाएगी जहा कृत्रिम उत्थापन उपस्कर का 
उपयोग किया जाना है । 

( 2 ) हर परित्यक्त कप को स्थल पर स्पष्ट रूप में 

पहचाना जाएगा । 
( 2 ) कोई भी मरम्मत , स्नेहन या ग्रीजन तब तक नहीं 
किया जाएगा जब तक कि पपिग यनिट बद नही कर 

अध्याय 6 --- पाइपलाइनों द्वारा परिवहन 
दी जाती । 
( 3 ) गैस उत्थापन , आनर यिक गैस उत्थापन या मुक्त 

60 लाग होना - इम अध्याय के विनियम, केवल 

विनियम 11 के अधीन यथा परिभ षित किसी पवन के 
पनजर उत्थापन पनियो के लिए सभी मतह नियंत्रण वाल्यो 

भीतर और तेल क्षेत्रों के भीतर या पाइप लाइनो के द्वारा 
को आमानी से पहचान के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित किया 

खनिज तेली (जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गैम और पैट्रोलियम 
जाएगा । 

भी है ) के परिवहन को ही लागू होगे । 
58. उत्पादक कूपो की अस्थायी बदी - - ( 1 ) ( क ) जव 

61. मार्गाधिकार अजित किया जाना - -किसी भी पाइप 
किमी उत्पादक कप का अस्थायी रूप से बंद करने वा आशय 

लाइन और किसी पाइपलाइन से सबधित सस्थ पन का 
ही नब उसे पक , जल/ तल में भर दिया जाएगा जिसमें कि 

निर्माण के लिए , आवश्यक जमीन और अधिकार तथा 
सरल स्तम्भ ना द्रवस्थैतिक दाब कप शीर्ष पर सेल और 
गैस का क्षण संकने के लिए शैल समूह दाब को दमाए । 

निरीक्षण , अनुरक्षण, मरम्मत और गश्त लगाने के लिए 

मार्ग अजित किए बिना निर्माण नहीं पिया जागा । 
( ख ) क्रिसमस ट्री के नियत्रण वाल्यो को पूर्ण रूप में 
बद कर दिया जाएगा और नियंत्रण चक्रो को हटा 

62. पाइपलाइनो के मार्ग और डिजाइन वा अनुमोदन 
दिया जाएगा । 

( 1 ) कोई भी पाइपलाइन , मुख्य निरीक्षक की लिखित 
( 2 ) ( क ) क्रिसमस ट्री की परीक्षा इस प्रयोजन के लिए अनमा से और ऐसे शर्तों के अनुसार ही बिछाई जाएगी 

प्राधिकृत किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा 30 दिन में एक जा वह उममें विनिर्दिष्ट करे । हम उपविनियम के अधीन 
बार क्षरण के लिए की जाएगी । यदि ऐसी परीक्षा अनशा के लिए आवेदन के साथ उस क्षेत्र के जहा पाइप 
के दोरान किसी क्षरण का पता चलता है तो सक्षम लाहन बछाए जाने का प्रस्ताव है , अद्यतन रेखाक की , 
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भाग ll - अण्ड 3 (i ) 

भारत का राजपस : साधारण 
.- - - - - - - - ----- - - - - - - - - ---- --- - - - - -- - - - - - 

- -- - - - - - - 
जिसमें प्रस्तावित मार्ग , भूमि का विस्तार जिस पर मार्गा प्रबन्धक एन विनियमों के प्रवृत्त हाने के 60 दिन के 
धिकार अजित किया गया है , दिए जायेगे , दो प्रतियां होगी भीतर या किसी नए संस्थापन की दशा में संस्थापन के 30 

और साथ ही एक टिप्पण भी होगा जिसमें सनिर्माण , दिन के भीतर आग लगने , पाइप लाइन से अनियंत्रित तेल 
परीक्षण तया पाइपलाइन का अनुरक्षण और गश्त लगाने या गैस के निकलने , पाइप लाइन के फट जाने या उसे नुकसान 
पाइपलाइन में अनियंत्रित तरल पदार्थों के निकास के लिए हो जाने की दशा में की जाने वाली कार्रव ई विनिदिष्ट 
विम्द्ध मंरक्षण और उनसे अधिक दाबों जिनके लिए पाइपलाइन करते हुए प्रापात प्रक्रियाए प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत 
का डिजाइन किया गया है , के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित करेगा । 
उपबन्ध और प्राग की रोकथाम और नियंत्रण मंबंधी उपाय 
के ब्यौरे होगे । 

( 2 ) प्रादेशिक निरीक्षक , लिखित आदेश द्वारा या तां 

उसे प्रस्तुत किए गए रूप में या ऐसे परिवर्तनों और 
( 2 ) जहां किसी ऐमें रेलपथ या किसी रोक निर्माण 

परिवर्तनों सहित जो वह ठीक सममे , ऐसी आपात , 
के , जिसकी बाबत यह विनियम केन्द्रीय सरकार के किसी 

प्रक्रियाओं का अनुमोदन कर सकेगा, और इस प्रकार अनमोदित 
साधारण या विशेष प्रादेश के कारण लोग हैं , या किमी 

प्रापान प्रक्रियाएं खान में प्रतित की जाएगी । 
ऐसी नाक सड़क या भवन या अन्य स्थायी संरचना के , 
जा खान के स्वामी की नहीं है , 45 मीटर के भीतर 

अध्याय 7~ -अग्नि परित्राण और रोकथाम 
पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है वहां उप- विनियम 

___ 66. ज्वलनशील मामग्री का संचयन और उपयोग : 
( 1 ) के अधीन अनुशा के लिए हर आवेदन और उसके साथ 

( 1 ) प्रचालन उपस्कर की टंकियों में ईधन के मिवाय कोई 
के खांक में रेलपथ , लोक मड़क या निर्माण या भवन के 

भी ज्वलनशील ईधन किसी फप के 30 मीटर के भीतर 
सम्बन्ध में पाइपलाइन की स्थिति भी विनिर्दिष्ट होगी । माने 

संचित नहीं किया जाएगा । 
दन की एक प्रति , किसी रेल पथ की दशा में संबंधित रेल 
प्रशासन को , और यथापूर्वोक्त किसी लोक निर्माण की दशा में 

( 2 ) ज्वलनशील तरल पदार्थों के संभालने और उसके 
ऐसे प्राधिकारी को भी जो • केन्द्रीय सरकार माधारण या 

उपयोग के लिए सुरक्षा कनस्तरों का उपयोग किया जाएगा । 
विशेष प्रादेश द्वारा निदिष्ट करे , भेजी जाएगी । 

( 3 ) किसी ईधन संचयन में निकास ऐमी दिशा में 

होगी जो कूप और उपस्कर से. दूर हो । 
63. पाइपलाइन और फिटिगों का डिजाइन : --- ( 1 ) सभी 
पाउ , बालव, प्लज और अन्य फिटिग , भारतीय मानक 

( 4 ) वर्ग " ए " या वर्ग " बी " पेट्रोलियम के वर्गीकरण 
विनिर्देश के या ऐसे अन्य विनिर्देश के जिसे मुख्य निरीक्षक 

के भीतर सफाई प्रयोजनों के लिए ज्वलनशील तरल पदार्थ 

का उपयोग , संस्थापन प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनजा के 
मान्यता दे , अनुरूप होंगे । 

बिना नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) अपघर्षण प्रयोजन और या अभिग्राही टेपों के साथ 
खुले द्वार में लगे पाजिटिव दाब-निमोचन सूचक लगाया 

___ 67. ज्वलनशील गैस के लिए पूर्वावधानिया क्षेत्र : -- ( 1 ) 
जाएगा । 

कोई भी व्यक्ति . किसी सेलर, सम्प , गर्त या किसर परिरुद्ध 
64. पाइपलाइन का बिछाया जाना : - --( 1 ) पाइपलाइनें 

स्थान या जोन " 0 " जोखिम वाले क्षेत्र या ऐसे मे , जहां 

कोई ज्वाला अकस्मात बुझ गई हो , तब तक प्रवेश नहीं 
भ मि तल के नीचे कम से कम 1 . 2 मीटर तक बिछायी 

करेगा या उमे प्रवेश करने के लिए अनुशात नही किमा 
जायेगी , मिवाय वहां के जहां किमी विशेष परिस्थिति के 
लिए भूमि तल के ऊपर उसका बिछाया जाना प्रावश्यक हो । 

जाएगा जब तक कि किसी सक्ष्म धषित द्वारा विस्फोट मापक 

मीटर या किसी अन्य अनुमोदित यंत्र से किए गए परीक्षण में 
( 2 ) किमी पाइपलाइन के भूमिगत सेक्शनों के मार्ग 

यह उपणित न होता हो कि यह क्षेत्र व्यक्तियों के प्रवेश करने 
को चिन्हकों द्वारा उपशिन किया जाएगा और कम से कम 

के लिए सुरक्षित है । 
दो ऐमे चिन्हक मार्ग के साथ वाले किसी स्थल से दृष्टि 
गोचर होंगे । 

( 2 ) जहां उपविनियम ( 1 ) में उल्लिखित कोई परीक्षण 
( 3 ) जहा मुख्य निरीक्षक की यह राय है कि ऐमा यह दिखाता हो कि ज्वलनशील गैस की सांद्रता , निम्नतर 
करना लाक सुरक्षा के हित में . है तो वह , लिखित प्रादेश ज्वलनशील सीमा के 20 प्रतिशत से अधिक है वहां संस्थापन 
द्वारा , स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धम , से ऐसी अपेक्षामों के के 30 मीटर के भीतर के सभी केबलों और माधित से 
अनुसार जी वह ऐसे प्रदेश में विनिर्दिष्ट हों , ऐसी पाइप वियत ऊर्जा की पूर्ति तुरन्त काट दी जाएगी और ज्वलनशील 
लाइनों को पुनः बिछाए जाने , नवीकरण करने या मरम्मत के सभी स्रोन उक्त क्षेत्र से हटा दिए जाएंगे । सामान्य 
करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा । 

काम तब तक नहीं प्रारम्भ किए जाएगा जब तक कि उस 

क्षेत्र को गैम मुक्त नहीं कर दिया जाता है । 
65. पाइपलाइनों के लिए आपास क्रियाएं : - - (1हर 
मी खान का जिसमें कोई पाइपलाइन तेल या 

68. सुरक्षित अंतराल :...- ( 1 ) कोई भी व्यक्ति , किसी 
प्राकृतिक गैम के परिवहन के लिए बिछायी जाती है , कप , पथवित्र , तेल मंग्रह टंकी या ज्वलनशील गैसों के अन्य 
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प्ररूप में लिखित परिमिट , जिसे इसमें इसके पश्चात् हाट बर्क 
परमिट कहा गया है , प्रबन्धक या संस्थापन प्रबन्धक द्वारा 
बेल्डक को जारी नहीं कर दिया जाता है । हाट वर्क 
परमिटों की प्रतिया इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध 
पृष्ठांकित पुस्तक में दर्ज की जाएगी । 

( 3 ) किसी जोखिम वाले क्षेत्र मे कोई भी बल्लन या 
कर्तन का काम तब कत हाथ से नहीं लिया जाएगा जब 
तक कि इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किमी सक्षम व्यक्ति 
द्वारा उस क्षेत्र की सम्यक रूप से परीक्षा नहीं कर ली जाती 

और यह क्षेत्र गैसमुक्त नहीं पाया जाता । हर एगी परीक्षा 
को रिपोर्ट , इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठांकित 
पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी और परीक्षा करने वाला 
व्यक्ति तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा । 


प्रसंरक्षित स्रोतों के 30 मीटर के भीतर धुम्रपान नहीं 
करेगा । हर खान में "धूम्रपान क्षेत्र और धूम्रपान निषेध 
क्षेत्र " स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा । 

( 2 ) कोई भी अनावृत्त दीप या खुली प्राग , किसी 
कूप या किसी ऐसे स्थान के , जहा तेल संचित किया गया 
है, 30 मीटर के भीतर नुज्ञात नहीं की जाएगी । 

( 3 ) कोई भी ज्वाला प्रकार का हीटर, कच्चे तेल का 
उपचारक या अन्य ज्वाला प्रकार का उपस्कर किसी कूप , 
पूर्थावत्र , कच्चा तेल संग्रह टंकी के 25 मीटर के भीतर नहीं 
रखा जाएगा सिवाय वहां के जहां कि ज्याला प्रकार के ऐसे उपस्कर 
को ज्वाला प्रग्राहियों से लैस किया गया है । 

( 4 ) ज्वालों को उत्पादन संस्थान या संग्रह टंकियों से 
कम से कम 90 मीटर पर स्थित किया जाएगा । 

69. अग्नि के लिए पूर्वावधानियां :--- ( 1 ) सूखी पत्तियां 
और शुष्क घनस्पतियां इकट्ठा होने या रहने नहीं दी जाएगी 
तथा 24 धन्टे की अवधि के भीतर उपयोग के लिए अपेक्षित 
सामग्री से भिन्न जवलनशील सामग्री, किसी तेल या गैम 
कूप या इंधन टंकी संचयन क्षेत्र से 15 मीटर की दूरी के 
भीतर संचित नहीं की जाएगी । 

( 2 ) जहाँ किसी अन्तरदहन इंजन को किसी कूप , 
पथविन, संग्रह टंकी के 25 मीटर के भीतर अवस्थित किया 
जाता है, वहां : - - 
( क ) उसकी निर्यातक पाइप को रोधी या पर्याप्त रूप 

से ठंडा किया जाएगा और निर्यातक पाइप 

के सिरे का रुख उपशीर्ष से दूर होगा, पौर 
( ख ) उसके निर्वातक बहुमुख को , ऐसे सरल पदार्थों 

या गैसों से जो अन्यथा उस पर गिरे , उसका 

संपर्क रोकने के लिए परिरक्षित किया जाएगा 
( 3 ) जहां कोई डीजल इंजन किसी कूप के 25 मीटर 
के भीतर अवस्थित किया जाता है वहा उसमें सुगमता से 
सुलभ सूरस्थ नियंत्रण सहित वायु अंतग्राही उपविरामक 
वाल्व की व्यवस्था की जाएगी । 

( 4 ) बर्नरों के दूरस्थ ज्वलन के लिए उपयुक्त युक्सि 
के साठ जलउष्मक हीटरों की व्यवस्था की जाएगी । 

( 5 ) स्थैतिक विद्युत चोओं के क्षय के लिए सभी संयंत्र , 
मशीनरी डेरिकों और दंडों को प्रभावी रूप से भसंपकित 
किया जाएगा । 


( 4 ) वेल्डन और कर्तन संक्रियानों के दौरान वेल्डक 
यह ध्यान रखेगा कि -- 

( क ) सभी ज्वलनशीन सामग्री तेल , नीम , नेल सिक्त 
मिट्टी उस क्षेत्र से हटा लिए गए है , 
( ख ) कोई दियासलाई, लाईटर या धुमन माधिन 

या ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित करने में समर्थ 
कोई अन्य स्रोत उस क्षेत्र में अनुमान नहीं किया 

गया है 
( ग ) चिनगारियों, स्लैग या तप्त धातु द्वारा शुरू होने 

वाली प्राग को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां 

बरती गई है । 
( घ ) पर्याप्त संख्या में फैन या शुष्क रसायन प्रकार के 

अग्नि शामक तुरन्त उपभोग के लिए पर्याप्त 
संख्या में सुगमता से उपलब्ध हैं ; 
जब संक्रियाएं परिरुद्ध स्थान में चलाई जाती है 
जव ज्वलनशील गंस का मंचय रोकने के लिए 
यानिक साधनों द्वारा पर्याप्त संवातन की निरन्तर 

व्यवस्था है, और 
( च ) जब सक्रियाए पाइपलाइन पर चलाई जाती है 

जिसमे ज्वलनशील तरल पदार्थ या गैस है , तब 
पाइप को अलग कर दिया जाता है या बंद कर 
दिया जाता है, हाट वर्क के पूर्व लाइन को 
विमुक्त कर दिया जाता है , उसमे से अक्रिय गैम 
या जल को निकाल या साफ कर दिया जाता है 
और जब हाट वर्क चाल है तब लाईन में बने 

दाव के लिए यथोचित पूर्वावधानियां बरती जाती है । 
( 5 ) संस्थापन प्रबन्धक या सुनिश्चित करेगा कि जहां 
मर्क के परमिट जारी किए गए हैं यहां वेल्डन और कर्तन 
संक्रियाएं उक्त परमिट के अनुसार चलाई जाती है । . 

71. अग्नि शामक उपस्कर ( 1 ) ( क ) हर वेधन रिग 
पर कम से कम दो फेन या शुष्क रसायन प्रकार के अग्नि 
शामक सुविधाजनक रूप मे अवस्थित किए जाएंगे । 


70. वेल्डन के दौरान पूर्वाधानियो . --- ( 1 ) प्रबन्धक या 
संस्थापन प्रबन्धक द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत 
किसी सक्षम वेल्डक से भिन्न कोई भी व्यक्ति , ज्वाला या 
विद्युत वैल्डन साधिन के उपयोग की अपक्षा करने वाला 
वेल्डन या कर्तन का काम नहीं करेंगा । 

( 2 ) किसी वर्गीकृत जोखिम वाले क्षेत्र में किसी वेल्डक 
द्वारा कोई भी वेल्डन या कर्तन का काम तब तक हाथ से 
नही लिया जाएगा जब तक कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 


[ भाग II --- खण 3 (i) ] 
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( iv ) कब और कैसे उपस्कर का उपयोग किया जाएगा 

और कब और कैसे कार्रवाई की जाएगी , और 
( v ) कार्रवाई ममाप्त करने के लिए मार्गदर्शन और 
( घ ) कामिक के प्रशिक्षण के लिए और अभ्यामों के 

लिए योजना । 


( ग्न ) हर वर्क - प्रोवर रिग पर कम से कम एक फेन 
मार एक शुष्क रसायन प्रकार के अग्निशामक की व्यवस्था 
की जाएगी । 

( ग ) फेन का उपयोग विद्युत प्राग को बुझाने के लिए 
नह। किया जाएगा । 

( 2 ) हर अचल संस्थापन या ग्रुप संग्रहण केन्द्र , गैस 
संपीडक केन्द्र पर , संग्रह टंकियां, स्थल पर स्थैतिक जल 
संग्रह सहित जल रिग पनाला , भरण बम्बों और जल मानिटरी 
की व्यवस्था की जाएगी । 

( 3 ) अचल फेन संबंधनों सहित अचल छत टंकियो की 
व्यवस्था की जाएंगी । 

( 4 ) जहां प्रादेशिक निरीक्षक ऐसी अपेक्षा करे बहां , 
स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक खान में चल अग्निशामक 
उपस्कर और प्रानुषंगिक साधिक भी रखे जाएंगे । 

( 5 ) ( क ) कोई सक्षम व्यक्ति तीन मास में कम से कम 
एक बार हर अग्नि शामक की परीक्षा करेगा और यह 
सुनिश्चित करने के लिए कि वह चास्न दशा में हैं , जिननी 
बार आवश्यक हो उतनी बार उसे खाली करेगा और पुन . 
भरेगा । 

( ख ) हर ऐसी परीक्षा या पुन : भरण की रिपोर्ट इम 
प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठांकित पुस्तक में 
रखी जाएगी और परीक्षा या पनः भरण करने वाला 
व्यक्ति तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा । 

72. अग्नि शामक उपस्कर का उपयोग किसी वेधनरिंग , 
वर्क प्रोवर रिंग , कृपाशीर्ष संस्थापन, ग्रुप संग्रहण केन्द्र, टंकी 
पर या ऐसे संकर्म पर , जहा अग्नि शामक उपस्कर का उपयोग 
किया जाना अपक्षिन हो , नियोजित हर व्यक्ति को ऐसे 
उपस्कर के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा इस 
प्रयोजन के लिए नियमित अग्नि शमन अभ्यास किए जाएगें । 

73. अग्नि के लिए आकस्मिकता योजना :- ( 1 ) 
प्रबन्धक अग्नि के लिए आकस्मिकता योजना बनाएगा और 
उसकी एक प्रति प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा , जिसे 
वह या तो उसकी प्रस्तुत किए गए रूप में या ऐसे परिवर्धनों 
या परिवर्तनों सहित ओ वह ठीक समझे , अनुमोदन कर सकेगा। 

( 2 ) प्राकम्मिकता योजना में निम्नलिखित होगा -- 
( क ) नियन्त्रण पद्धति और आपात स्थितियो की दशा में 

अन्तर्वलित प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व स्पष्ट 

रूप में बताते हुए संगठन योजना ; 
( ख ) उपस्कर का मैक और प्रकार, क्षमता , अवस्थान , 

टीक प्रधालन और प्रचालन क्षेत्र स्पष्ट रूप से 

अनाते हुए उपस्कर योजना ; 
( ग ) निम्नलिखित स्पष्ट रूप से बताते हुए कार्रवाई योजना - -- 
(i ) अलार्म और मंचार प्रणाली , 
( ii ) प्राधिकारियों को अभिसूचित करने वाली प्रणाली , 
( iil ) अन्तर्वलित प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य , 


अध्याय 8 - - मशीनरी, मंयंत्र और उपस्कर 
74. कुछ मशीनरी और उपस्कर का उपयोग ( i ) मुख्य 
निरीक्षक , समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे 
माधित्रों , उपम्कर मशीनरी या अन्य मामग्री विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा जिनका उपयोग किसी खान में किया जाता है या 
किया जाए और ये ऐसे प्रकार, मानक और मेक के होंगे 
जैसे मुख्य निरीक्षक साधारण या विशेष प्रादेश द्वारा अनु 
मोदित करे तथा जहां ऐसे साधिन , उपस्कर, मशीनरी या 
अन्य सामग्री मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है वहां 
पूर्वाक्त रूप में मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित से भिन्न कोई 
भी साधित , उपस्कर, मशीनरी, या सामग्री का उपयोग किमी 
खान में नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) जहा मुख्य निरीक्षक या प्रादेशिक निरीक्षक की 
गय में किमी ऐसे माधिक , उपस्कर , मणीनरी या अन्य 
सामग्री में , जिम उपविनियम ( v ) के अधीन अधिसूचित 
नहीं किया गया है , किसी खान में नियोजित किमी व्यक्ति 
का जीवन या उमकी सुरक्षा का संकटापन्न होने की संभावना 
है वहां मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा किमी खान में 
ऐसे साधिन उपस्कर मशीनरी या मामग्री का उपयोग 
प्रतिषिद्ध कर सकेगा । 


75. जोखिम वाले क्षेत्र का वर्गीकरण - - इन विनियमों 
के प्रवृत्त होने के पश्चात खान के क्षेत्रों की मुख्य निरीक्षक 
द्वारा या किसी निरीक्षक द्वारा ऐस सहायकों की सहायता 
में और ऐसे अन्वण के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे 
जोखिम वाले वातावरण की उपस्थिति की संभावना की मात्रा 
के अनुसार विभिन्न जीनों में वर्गीकृत किया जाएगा । 


76. जोखिम वाले क्षेत्र में विद्यत उपस्कर का उपयोग : - -- 
( 1 ) जोन " 0 " जोखिम वाले क्षेत्र में किसी विद्युत 
उपस्कर का जिम के अन्तर्गत प्रकाश प्रबन्ध साधिन भी है , 
का उपयोग नहीं किया जाएगा : 

( 2 ) प्रत्येक जोन 1 जोखिम वाले क्षेत्र में केवल स्वतः 
सुरक्षित या ज्वाला सह विद्युत माधिन और उपस्कर का 
उपयोग किया जाएगा । 

( 3) प्रत्येक जोन 2 जोखिम वाले क्षेत्र में केवल 
ज्यालासह या मधिन सुरक्षित या दाबकृत विद्युत साधिक 

और उपस्कर या ऐसे अन्य विद्युत उपस्कर का , जो मुख्य 
निरीक्षक अनुमोदित करे , उपयोग किया जाएगा । 


77 . मशीनरी के सन्निर्माण और बनाए रखने के बारे 
में साधारण उपबन्ध किमी खान के उपस्कर के रूप में या 
उसके भाग कप प्रयुक्त ऐमें सभी पुर्जे और चालू गियर , 
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चाहे में अचल हों या चल , जिमके अन्तर्गत संलागी और 

( 4 ) किसी गैस सपीक में जुड़ी हुई प्रत्येक गैम लाइन 
साधिक भी है, तथा ऐमें सभी प्राधार , जिनमें या जिनमे के माथ सपीड़क केन्द्र के बाहर किमर सुरक्षित अन्नगल पर 
किन्हीं ऐसे साधितों को जम्हा या बद्ध किया जाता है , एक उपविरामक बाल्व की व्यवस्था की जाएगी । 
ठोम बनावट , उपयुक्त सामग्री , पर्याप्त मजबूती के और 

( 5 ) किमी गैस सपीष्टक और पाइपलाइनी तथा उनमे 
प्रत्यक्षतः ऋटि से मुक्त होगे और उन्हें समुचित रूप से बनाए 

जुड़ी हुई फिटिगो की बाबत कोई भी मरम्मत कार्य तब तक 
रखा जाएगा , 

हाथ में नहीं लिया जाएगा जब तक कि प्रवेश और बिमर्जन 
78. अंतर्दहन इंजन : - -- ( 1 ) 30 अश्व शक्ति से अधिक के लाइनों पर के नियन्त्रण वाल्बो को बन्द और मजबूती में 
अन्तर्दहन इंजनों को चालू करने के लिए उनमें करचल से अभिबद्ध नहीं कर दिया जाना । 
भिन्न माधनों की व्यवस्था की जाएगी । 

80 मशीनरी के गतिमान भागी के बारे में पूविधा 
परन्स इस उपविनियम की किमी बात में यह नहीं 

निया : - -- ( 1 ) प्रत्येक विच में कोई विरामक ग्राह या अन्य 
समझा जाएगा कि किसी आपात स्थिति से हाथ में चालू 

विश्वमनीय होल्डर की व्यवस्था की जाएगी और उसका 
करने को प्रतिषिद्ध किया गया है । 

उपयोग किया जाएगा । 
( 2 ) जहां इंजन को चालू करने के लिए सम्पीडित 

( 2 ) प्रत्येक चक्के पार किमी खान के उपस्कर के 
वायु का उपयोग किया जाता है वहां , जहा तक हो सके , 

रूप में या उसके भागरूप प्रयुक्त किमी मशीनरी के प्रत्येक 
इंजन के निकट सम्पीडित वायु लाईन में एक अप्रत्यावर्धन 

अन्य खतरनाक अनावृत्त भाग का , खतरे को रोकने के लिए 
वालय की व्यवस्था की जाएगी । 

ठोस बनावट के उपयुक्त रक्षा माधनों के द्वारा यथोचित रूप 
( 3 ) इंजन की निर्वातक पति में निर्वातक में होने 

से बाड़ा बनाकर घेरा जाएगा ; और मशीनरी के भागों के 
खली ज्वाला और चिंगारियो को रोकने के लिए एक 

गति या उपयोग में रहने के दौरान एसे रक्षा माधन उमी 
उपयुक्त युक्ति की व्यवस्था की जाएगी । 

स्थिति म रख रहेंगे किन्तु व कोई परीक्षा , समयोजन या 
( 4 ) अन्तर्दहन इंजन के पास ज्वलनशील वाष्प के मरम्मत करने के लिए याचिन पूर्याविधिनियां बरत कर 
इक्टठा होने से रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वाधानिया बरती हटाए जा सकेंगे । 
जाएगी । 

( 3 ) जहां ति की जोखिम हो , वहा किसी भी व्यक्ति 
( 5 ) किसी अन्तर्वहन इंजन के विद्युत उपमाधन भारतीय को गतिमान मशीनरी की मरम्मत , समायोजन , मफाई या 
विद्युत नियम , 1956 के उपबन्धो का अनुपालन करेंगे । म्नेहन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । 
79. दाब के अधीन माधिन :-( 1 ) खान के उपस्कर के 

( 1 ) मशीनरी के गति में रहने के दौरान किमी भी 
रूप में या उसके भागरूप प्रयुक्त ऐसे सब साधिक , जिनमें व्यक्ति को किमी चालन पट्टी या रस्म को अदल बदल या 
घायुमण्डलीय दाब से अधिक दाब पर वायु , गैस या बाष्प ममयोजन करने की नब नक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब 
है, या जो उसका उत्पादन करता है इस प्रकार सन्निमित , तक कि उस प्रयोजन के लिए एक ममुचित यांत्रिक माधिन 
संस्थापित और अनुरक्षित किए जाएगे जिससे कि आग , फट की व्यवस्था नहीं की जानी । 
जाने विस्फोट या बैठ जाने या विषैली गैमों के उत्पादन का 

( 5 ) कोई भी व्यक्ति गतिमान मशीनरी के बिल्कुल 
कोई जोखिम न हो । 

समीप ढीले बाहय वस्त्र नहीं पहनेगा और न ही उसे ढीले 
( 2 ) प्रत्येक वायु ग्राही में एक सुरक्षा वाल्व और एक बाहय वस्त्र पहनने की प्रानुशा दी जाएगी । 
वाय प्रमापी जो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब दिखलाता 

( 6 ) किमी अप्राधिकृत व्यक्ति को किसी इंजन कक्ष 
है , लगाए जाएगें । 

में प्रवेश करने या इंजन के साथ किमी प्रकार की छेड़छाड़ 
( 3 ) ( क ) किमी गैम संपीडक की विमर्जन लाईन के 

करने की अनुशा नहीं दी जाएगी । 
साथ दाब निर्मोचन सुरक्षा युक्ति की व्यवस्था की जाएगी, 
संपीडक और दाब निर्मोचन सुरक्षा युक्ति के बीच या युक्ति 

81 इजन कक्ष पार उनके निकाम . - - प्रत्येक इजन , 
और विसर्जन बिन्दु के बीच कोई वाल्ब या फिटिग नही 

मोटर, सपीड़क और पंप कक्ष और ऐसा प्रत्येक कक्ष जिसमे 
होगी जिससे कि युक्ति अप्रभावी हो जाए । 

अतिज्वलनशील सामग्री का संचय किया जाता है, साफ रखा 

जाएगा और उममें कम से कम दो निकामों की व्यवस्था 
( ख ) दाब निर्मोचन सुरक्षा युक्ति को अधिकतम अनय 

की जाएगी । ऐसे प्रत्येक निकाम का उचित म्प में अनुरक्षित 
कार्यकरण दाब के ऊपर अधिक से अधिक 10 प्रतिशत दाव 
पर खुलने के लिए नियत किया जाएगा । 

और बाधामुक्त रखा जाएगा । 
( ग ) दाव निर्माचन सुरक्षा युक्ति का परीक्षण प्रत्येक 

82. मशीनरी का परिचालन और उसकी परीक्षा : --- 
छह मास में एक बार किया जाएगा और प्रत्येक एमे परीक्षण ( 1 ) कोई भी मशीनरी किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा या उसके 
का अभिलेख इग प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पठा मनन पर्यवेक्षण के अधीन ही प्रचालित की जाएगी, अन्यथा 
कित पुस्तक में परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा रखा जाएगा । नहीं । 
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( 2 ) किमी मशीनरी, माधिव या माधन का भाग्मायक 

( ) विमल विस्फोट निरोध नियंत्रणों के निकट डेरिक 
प्रत्येक व्यक्ति , कार्य प्रारभ करने से पूर्व यह देख्न लेगा कि 

उप मरचना पर ; 
वह समुचित रूप में चालू हालत में है, और यदि वह उसमें 

( छ ) प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहां व्यक्तियो को काम 
कोई त्रुटि पाता है तो वह इस तथ्य की रिपोर्ट संस्थापन 

करना है ; और 
प्रबन्धक या अन्य सक्षम व्यक्ति को नुग्न्त करेगा । 

( ज ) प्रत्येक बाहर निकलने वाले स्थान , प्रवेश मार्ग 
( 3 ) बाय-ग्राही का भारमाधक प्रत्येक व्यक्ति यह ध्यान 

या निकाम मार्ग । 
रखंगा कि सुरक्षा वाल्यो में कोई अतिरिक्त भार नहीं बढ़ाया 
जाना है और बाय का अनुज्ञेय दाब अधिक नहीं हो जाता 

( 2 ) किमी खान में किया गया प्रकाश प्रबन्ध , जहां 
तक संभव हो , ऐमा होगा जिसमें कि चमक पदा न हो 

या प्राख पर जोर न पड़े । 
( 1 ) इम प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया कोई 
मक्षम व्यास या नियुक्त किए गए व्यक्ति , उपयोग में आने 

85. विद्युत्त प्रकाश प्रबन्ध. - - ( 1 ) प्रत्येक विद्युत्त प्रकाश 
खाली मभी मशीनरी और संयंत्र का , पूर्णत . निरीक्षण हर माधिव मख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रकार का होगा । 
साल दिन में कम से कम एक बार करेगा/ करेंगे और 

( 2 ) खान में मंस्थापित प्रकाश प्रणाली के संबंध में 
उसके परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध 

भारतीय विद्युम नियम, 1956 के उपबन्धों का अनुपालन 
पृष्ठाकित पुस्तक में अभिलिखित करेगा/ करेंगे विद्यन मशीनरी 

किया जाएगा । 
और संयंत्र की बाबत सक्षम व्यक्ति , कोई इजीनियर या 

( 3 ) प्रत्येक विद्यम प्रकाश माधिन इस प्रकार लगाया 
विद्युत्न पर्यवेक्षक होगा जिसके पास भारतीय विद्युत नियम , 
1956 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों । 

जाएगा जिसके कि उसकी प्राकस्मिक नकमान में मरक्षण 

हो सके । 
अध्याय 9 - - साधारण सरक्षा उपबन्ध 
____ 83 हाउसकीपिग : - - ( 1 ) ऐसी खली मामग्री , का जो 

86 प्रकाश प्रबन्ध के मानक - - मख्य निरीक्षक राजपत्र 
‘उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं है, इस प्रकार रखी या छोडी में समय - समय पर अधिसूचना द्वारा किमी खान में विनिर्दिष्ट 
नहीं जाएगी जिससे कि वे कार्यस्थानो या भागों में खतरनाक 

क्षेत्र या स्थानों में किए जाने वाले प्रकाश प्रबन्ध का मानक 
प में बाधा डाले । 

विनिर्दिष्ट कर सकेगा । 
( 2 ) क्षनि रोकने के लिए सभी बाहर निकली हुई 

87. आपातकालीन प्रकाश प्रबन्ध ---- अनुमोदित प्रकार के 
कीलों और रेलिगों के सिरो को मोड़ दिया जाएगा । 

स्वतः पूर्ण सूबाइय हस्त लैंप पर्याप्त संख्या में बनाए जाएंगे 
( 3 ) कार्पस्थानों , प्रवेश मार्ग या निकास मार्ग, में स्क्रप , और आपात स्थिति में तुरन्त उपयोग के लिए उपलब्ध रखे 
अपशिष्ट और कूड़ा-करकट इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा । जाएंगे । 
( 1 ) से कार्यस्थलो और मार्गों को , जिन पर तेल , 

___ 88 सरक्षात्मक जूना - --- ( 1 ) कोई भी व्यक्ति किसी 
पा या अन्य कारणों में फिसलन हा गई है , माफ किया 

खान म नब तक न जाएगा या न वहा कार्य करेगा या न 
जाएगा या उन पर रेत , बगदा या उसी प्रकार की मामी 

उसे बहा कार्य करने दिया जाएगा जब तक कि उमे ऐसे 
फैलाई जाएगी । 

प्रकार का मरक्षान्मक जूता न पहन रखा हो जो मुख्य निरी 
( 5 ) मुबाहय उपस्कर को उसका उपयोग करने के क्षक द्वारा लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा 
पश्चात् उसके अभिहित मचय म्थान पर वापिस भेज दिया जाएगा । अनमोदित किया गया हो । । 
( 6 ) उपम्फर, औजारो और छोटी वस्तुप्रो को इधर 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में विनिदिष्ट संरक्षात्मक जुना छह 
उधर पड़ा रहने नहीं दिया जाएगा जहां ये गिरने में या माम में अधिक के अन्तगलो पर दिया जाएगा । 
किनी व्यक्ति के ठोकर खाने में गई दुर्घटना कारित कर 
सकते है । 

89. मंरक्षात्मक हेल्मेट ----- ( 1 ) कोई भी व्यक्ति किसी 

वेधन रिग या वर्क -ग्रोवर रिग पर या रिंग बनाने या रिंग 
81. माधारण प्रकाश प्रबन्ध --- ( 1 ) कार्य समय के खोलने के या कार्य में अन्य स्थान पर , जहाँ किमी वस्तू 
दौरान निम्नलिखित स्थानों पर पर्याप्त माधारण प्रकाश के जोड़ने या गिरने से खग हो सकता है , तब तक न 
प्रबन्ध किए जाएगे - - 

जाएगा या न वहां कार्य करेगा या न उसे वहां पर कार्य 
( क ) जहा प्राकृतिक प्रकाश प्रवन्ध अपर्याप्त है ; 

करने दिया जाएगा जब तक कि उसमे ऐसे प्रकार का हेलमेट 
( ख ) डेरिक फ्लोर पर , 

न पहन रखा हो जो मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में 

साधारण या विणेष आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया 
( ग ) बेधक के स्टेड और नियंत्रण पैनल पर ; 

हो । 
( घ ) मंकी बोर्ड पर ; 

( 2 ) उपविनियम ( 1 ) म विनिर्दिष्ट हेलमेट तीन वर्ष से 
( ड ) प्रत्येक इंजन और पंप हाउस पर ; 

अनधिक के अन्तरालो पर दिया जाएगा । 
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परन्तु जब कोई हेलमेट पवित उपयोग के दौरान क्षनि द्वारा बंधी होगी और इस प्रकार समायोजित की गई होगी 
ग्रस्त हो जाता है तो उसे तुरन्त बदल दिया जाएगा । 

जिसमें कि गिरने की दशा में 1 . 8 मीटर में अधिक नीचे 
90. संरक्षणात्मक उपस्कर : - ऐमें प्रत्येक व्यक्ति के 

न गिरे । 
लिए जो मंक्रियाओं में लगा हुआ है और ऐमें प्रत्येक अन्य 95. विषैली धूलों , गैसों और आयनकारी विकिरण के 
व्यक्ति के लिए, जिसे संक्रियाओं में होने वाली क्षति विषाक्तता लिए पूर्वावधानियां: -- ( 1 ) विषैली धूल , गैसों , धूमों और 
या रोग की जोखिम हो सकती है , निम्नलिखित की व्यवस्था आयनकारी विकिरण के उत्सर्जन को जहां तक युक्तियुक्त 
की जाएगी : 

रूप से साध्य हो , स्रोत पर रोका जाएगा या नियंत्रित किया 
( क ) जोखिम को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संरक्षा 

जाएगा । 
त्मक उपस्कर, जिसके अन्तर्गत श्वसन संरक्षात्मक 

( 2 ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को , जो विषैली धूल , गैसों , 
उपस्कर , नेत्र संरक्षी, दस्ताने , एप्रन हैं । 

धूमों और आयनकारी विकिरण से प्रभावित हो सकता है, 
( ख ) वर्षा में और उग्र मौसम वाली परिस्थितियों में इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
उपयोग के लिए उपयुक्त संरक्षात्मक बाहय 

सुरक्षा कार्यकरण पद्धति और तकनीक के बारे में अनुदेश 
पोशाक । 

दिए जाएंगे । 
91. संरक्षात्मक जूते , हेलमेट और उपस्कर * का प्रदाय 

( 3 ) मुख्य निरीक्षक राजपत्र में समय-समय पर अधि 
और उपयोग : - - ( 1 ) स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक , संरक्षा 

मूचना द्वारा विषैली धूल , गैसों, धूमों और आयनकारी विकिरण 
स्मक भूते , हेलमेट और उपस्कर की मुफ्त व्यवस्था करेगा । 

से प्रभावित की अनुज्ञेय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा । 
( 2 ) प्रत्येक व्यक्ति , जिसे संरक्षात्मक जूता , हेलमेट और 

96. सरक्षा चेतावनी संकेत :--- ( 1 ) मंचय क्षेत्रों में 
उपस्कर दिए गए हैं , कार्य करने के दौरान उन्हें पहनेगा । 

और विषैली संक्षारक , ज्वलनशील . विषाक्त और रेडियो 
92. शोर में संरक्षण : - - ( 1 ) स्वामी; अभिकर्ता या ऐक्टिव मामग्री के आधानों पर उचित रूप से लेबल लगाए 
प्रबन्धक, कर्मकारों ब शोर का प्रभाव कम करने के लिए जाएंगे और अंतर्वस्तु के अनुसार उपयुक्त रूप से उन्हें संचित 
युक्तियुक्त रूप में माध्य उपाय करेगा । 

किया जाएगा । 
( 2 ) कोई व्यक्ति , उस क्षेत्र में , जहां ध्वनि स्तर 115 ( 2 ) असामान्य परिसंकटमय अवस्थितियों को सूचित 
डेमीबेल या उससे अधिक है, समुचित कर्ण संरक्षण के बिना करने के लिए चेतावनी संकेत चिपकाए जाएंगे । 
न प्रवेश करेगा या न उसे प्रवेश करने दिया जाएगा । 

( 3) ऐसे क्षेत्रों में , जहां वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर के 
( 3 ) कोई व्यक्ति , उस क्षेत्र में , जहां ध्वनि स्तर 140 उपयोग की अपेक्षा है, चेतावनी संकेत चिपकाए जाएंगे । 
उसीबेल या उससे अधिक है , न प्रवेश करेगा या न उसे 

( 4 ) आपात उपस्कर का पता चलाने के लिए पहचान 
प्रवेश करने दिया जाएगा । 

मंकेन मजदृश्य रूप में चिपकाए जाएंगे । 
( 4 ) मुख्य निरीक्षक गजपत्र में ममय- समय पर अधि 

( 5 ) उच्च दाब पर वाष्प या तरल पदार्थों को ले जाने 
मुचना द्वारा किसी खान में किसी क्षेत्र में या किसी स्थान 

वाली पाइपलाइनों को सहजदश्य रूप से परिलक्षित किया 
पर अनुमेय शोर अवस्थिति विनिर्दिष्ट कर सकेगा । 

जाएगा । 
93. संचार : -- ( 1 ) ऐसे संस्थापनों , जहां आदमी काम 

97. पर्यावरण के प्रदूषण से संरक्षण : - ( 1 ) किसी 
करते हैं , प्रबन्धक के कार्यालय और कार्य के अन्य स्थानों के 

उसकी पूर्ति , परीक्षण और मरम्मत के दौरान , 
बीन मचार के प्रभावशाली साधनों की व्यवस्था की जाएगी 

निम्मारित कोई तेल उपयुक्त रूप से निर्मित और पर्याप्त रूप 
और उनको ठीक चालू हालत में बनाए रखा जाएगा । जहां से बाड़ायुक्त व्ययन गतों में इकदा किया जाएगा । 
जहां संभव हो , वहां यह व्यवस्था रेडियो , टेलीफोन द्वारा की 

( 2 ) किसी व्ययन गर्न का निर्माण , किमी रेल , लोकमार्ग 
जाएगी और संकेत देने की अनुकल्पी साधनों की भी व्यवस्था 

या किसी लोक निर्माण या किसी ऐसी स्थायी संरचना के 
की जाएगी । 

जो स्वामी की नहीं है, 45 मीटर के भीतर किया जाएगा । 
( 2 ) खान में संस्थापित सचार और संकेत देने की 

( 3 ) किसी कूप , टंकी या अन्य उत्पादन संस्थापन मे 
प्रणाली के संबंध में भारतीय . विद्युत नियम , 1956 के 

शैल समूह जल , तेल , वेधन तरल , अपशिष्ट , गसायनिक 
उपबन्धों का अनुपालन किया जाएगा । 

प्रदार्थ या कचरे से , 
9 . सुरक्षा पेटियों और सुरक्षा रस्मी : - - जहां किसी ( क ) लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पैदा करने , 
व्यक्ति को अन्य साधनों द्वारा ऊंचाई से गिरने से संरक्षित 

( ख ) किमी स्वच्छ जल संरचना या जल राशि में 
नहीं किया जा सकता है, यहां स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक 

चले जाने या दुषित करने या ऐसे स्थान पर रहने 
परिसंकटमय अवस्थिति के लिए उपयुक्त , अनुमोदित सुरक्षा 

जिससे कोई स्वच्छ जल या जलराशि दूषित 
पेटी की व्यवस्था करेगा जो स्थिर लंगर से सुरक्षा रस्सी 

हो जाए, और 
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( ग ) किसी भूमि , राजमार्ग या लोक मार्ग पर बिखरने जो खान या उसमे नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 

या उन्हें नुकसान पहुंचाने की अनुज्ञा नहीं दी आवश्यक हों । 
जाएगी । 

___ 100 सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनदेश : कर्म 
( 4 ) ( क ) किसी संस्थापन में उत्पादित गैम का बायु कारों को सुरक्षा के प्रति सजग करने के लिए और प्रत्येक 
मंडल में निस्सारण की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब स्तर पर व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की जानकारी के 
तक ऐसे उपविनियम ( ख ) के अनुसार या प्रादेशिक निरीक्षक लिए प्रत्येक खान में सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुदेश 
द्वारा अनुमोदित अन्यथा किसी रीति से जलाया न जाय । के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएगें । । 
( ख ) उपविनियम ( ख ) में निर्दिष्ट जलाए जाने वाली 

___ 101. दुर्घटना स्थल का अस्तव्यस्त न किया जाना : - -- 
गैस या ज्वाला लाइन से निम्नलिखित रीति में निस्सारण 

जब किसी खान में किसी दुर्घटना से तीन या अधिक व्यक्तियों 
किया जाएगा - - 

को गंभीर शारीरिक क्षति या कोई जीवन हानि होती है तब 
( 1 ) ज्वाला लाइन कम से कम 9 मीटर के उर्ध्वाकार किमी निरीक्षक के आने से पूर्व या उसकी सहमति के बिना 
उठाव पर या ऐसी अति ऊंचाई पर जैसी कि प्रादेशिक निरी घटनास्थल अस्तव्यस्त या इसमें परिवर्तन तब तक नहीं किया 
क्षक लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा करे , समाप्त होगी ; 

जाऐगा जब तक कि ऐसी अस्तव्यस्तता या परिवर्तन और 
( 2 ) ज्वाला लाइन को पर्याप्त रूप से जकड़ा जायेगा 

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए या शवों को हटाने के लिए 
और ज्याला के बुझने को रोकने के लिए उपयुक्त साधन की 

या व्यक्तियों को खतरे से बचाने के लिए आवश्यक न हो या 
व्यवस्था की जाएगी ; और 

जब तक उस स्थान पर काम बन्द कर देने से खान के कार्य 

करण में गंभीर रूप से अड़चन पड़ती हो ; 
( 3 ) जब गैस प्रवाह आन्तराषिक है जब ज्वाला लाइन 
में किन्हीं गैसों के सतत ज्वलन को सुनिश्चित करने के लिए 

परन्तु यदि निरीक्षक दुर्घटना के समय से 72 घंट के 
सुपूर नियंत्रित विद्युत ज्वलन युक्ति की व्यवस्था की जाएगी । भीतर निरीक्षण करने में असफल रहता है तो दुर्घटना स्थल 

पर कार्य फिर से प्रारंभ किया जा सकेगा । 
_____ 98 . बाड़: - ( 1 ) किसी कूप पर व्यवस्थित क्रिसमस 
ट्रा का वृढ़ता से आबस प्रवेश द्वारों से घेर कर रखा जाएगा । ___ 102. सतह का प्रत्यावर्तन : - - जहां सतह स्वामी का 
( 2 ) प्रत्येक ज्वाला चिमनी पर प्रभावशाली बाड़ या 

नहीं है वहां किसी कूप , परीक्षण छिद्र या उत्पादन संस्थापन 
रोध की व्यवस्था की जाएगी । 

के पूरा होने या अंतिम परित्याग किए जाने पर या तेल या 
( 3) प्रत्येक उत्पावन संस्थापन और संग्रह टंकी के 

गैस की खोज करने , विकास करने या उत्पादित करने के 
आसपास संरक्षित क्षेत्र में कम से कम 1 . 8 मीटर ऊंची 

प्रयोजन के लिए संस्थापित किसी अन्य सुविधा के परित्याग 
दीवार या बाड़ की व्यवस्था की जाएगी । 

किए जाने पर और जैसे ही मौसम तथा भमि से संबंधित 

परिस्थितियां अनुज्ञात करें : - - 
( 4) ( क ) किसी ऐसे स्थान में जिसमें सम्यक रूप 
से बाड़ लगाया गया है किसी अप्राधिकृत व्यक्ति का आना 

( क ) क्षेत्र से सारी कचना सामग्री माफ कर दी जाएगी ; 
रोकने के लिए पूर्वावधानियां बरती जाएंगी । 

( ख ) अपशिष्ट तेल जला दिया जाएगा या हटा दिया 
( ख ) प्रत्येक बाड़ की किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रति 

जाएगा ; 
सात दिन में कम से कम एक बार परीक्षा की जाएगी । 

( ग ) उत्खनन जलोत्सारित किए और भर दिए जाएंगे ; 
ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी 

( घ ) कंक्रीट आधार , मशीनरी और मामग्री को जिनका 
गई जिल्दबद्ध पृष्ठांकित पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी 

उत्पादन के लिए उपयोग नही किया जा रहा है , 
भीर उस व्यक्ति द्वारा जिसने परीक्षा की थी , उस पर तारीख 

हटा दिया जाएगा ; और 
के साथ हस्ताक्षर करेगा । 

सतह को समतल कर दिया जाएगा और स्थल 
( 5 ) यदि इन विनियमों के अधीन व्यवस्था किए गए 

को जहां तक हो सके उसी स्थिति में लाया जाएगा 
बाजे, रक्षा साधन , रोध या फाटक के बारे में कोई शंका 

जिस स्थित में वह मंक्रियाओं के प्रारम्भ होने से 
उत्पन्न होती है कि क्या वे पर्याप्त समुचित या सुरक्षित हैं , 

पूर्व थीं । 
तो यह विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्दिष्ट किया 
जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा । 

103. निरीक्षणों के दौरान उल्लंघनो के बारे में बताया 

जाना - ( 1 ) यदि किसी खान के निरीक्षण के दौरान मुख्य 
प्रध्याय 10- प्रकीर्ण 

निरीक्षक या निरीक्षक अधिनियम , विनियमों , 
99. साधारण सुरक्षा : -- कोई भी व्यक्ति उपेक्षापूर्वक नियमों , उप -विधियों या उनके अधीन किए 
या जान बूझकर ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिसे खान में जीवन गए आदेशों के किसी भी उपबन्ध का कोई उल्लंघन पाए 
या अंग के खतरे में पड़ने की संभावना हो या उपेक्षापूर्वक या उसकी जानकारी में पाए तो , यह ऐसे उल्लंघन को खान 
या जानबूझकर कोई ऐसी बात करने का लोप नहीं करेगा में इस प्रयोजन के लिए रखे गए अन्त. पश्चित , पृष्ठांकित और 
260 GI/ 84 - 4 


करगा 
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जिल्दबद्ध रजिस्टर में प्रम्प 6 में दर्ज करेगा और ऐसे उल्लंघन 

परन्तु यह और कि दुर्घटना की सूचना की बाबत प्रबन्धक 
के बारे में स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक को भी , यदि वह यह कृत्य किसी संस्थापन प्रबन्धक को प्रत्यायोजित कर 
उस स्थल पर उपस्थित हो , बनाएगा । पोंक्त रजिस्टर में सकेगा । 
दर्ज करने वाले मुख्य निरीक्षक या निरक्षक ऐमी प्रविष्टियों 

___ 105. मुख्य निरीक्षक का प्रादेशिक निरीक्षक की शक्तियों 
पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा और अपने अभलेख के 

का प्रयोग करना : इन विनियमों के अधीन प्रादेशिक निरीक्षक 
लिए प्रविष्टियों की कार्यन प्रतिलिपि ले लेगा । 

को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मुख्य निरीक्षक द्वारा या मुख्य 
परन्तु मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को ऐसे उल्लंघन दर्ज निरीक्षक द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी 
करने की आवश्यकता नहीं है जिनके बारे में सर्वेक्षण या अन्य निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा । 
अन्य अतिरिक्त परीक्षा के पश्चात पष्टि की अपेक्षा है और 

106. मुख्य निरीक्षकों को अपीलें : - - प्रादेशिक निरीक्षक 
वह बाद में उल्लघनों के बारे में , यदि उनकी पुष्टि हो गई 

द्वारा इन विनिययों में से किमी के अधीन किए गए किसी 
है और किन्हीं में अन्य उल्लघनों के बारे में भी जो असाव 

आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य निरीक्षक को होगी 
धानता से किए गए थे तथा पूर्वोक्त रजिस्टर में दर्ज नहीं 

जो आदेश को पुष्ट , उपांतरित या रद्द कर सकेगा । ऐसी 
किए गए थे, विनिर्दिष्ट करने हए , स्वामी , अभिकर्ता या 

प्रत्येक अपील अपीलार्थी द्वारा प्रादेश प्राप्त करने के 15 
प्रवन्धक को सूचित कर मकेगा । । 

दिन के भीतर की जाएगी । 
( 2 ) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक पूर्वोक्त रजिस्टर की 

107. खनन बोडों या केन्द्रीय सरकार को अपीलें :-- - 
जांच पड़ताल करेगा और उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि पर 

( 1 ) मुख्य निरीक्षक के किमी आदेश के विरुख अपील , 
तिहस्ताक्षर करेगा । वह दर्ज करने की तारीख से तीन 

अपीलार्थी द्वारा प्रादेश के प्राप्त करने के 20 दिन के भीतर 
दिन के भीतर की गई ऐमी प्रविष्टियों की प्रतियाँ प्राप्त 

अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित खनन बोर्ड को या 
करेगा और उसकी एक प्रति कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि 

क्षेत्र के लिए जिसमें खान या उसका कोई भाग स्थित है कोई 
तक सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । जब ऐसा अपेक्षित हो 

खनन बोई गठित नहीं किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को 
मब , स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक , प्रविष्टियों की प्रतियां 
खान के कर्मकारों के रजिस्टीफ़त व्यवसाय संघों को और 

होगी । 
संबंधित राज्य सरकार को भी देगा । 

( 2 ) मुख्य निरीक्षक के प्रत्येक प्राधेश का , जिसके विरुद्ध 

उप विनियम ( 1 ) के अधीन अपील की जाती है, यथास्थिति , 
( 3 ) खान का स्वामी , अभिकर्ता या प्रबन्धक , एक 

खनन बोर्ड के या केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के खान में 
प्रति , उस पर टिप्पणिया देकर और उल्लंघन करने के बारे 

प्राप्त होने तक , अनुपालन किया जाएगा । 
म उपाय करने के लिए की गई कार्रवाई और वह तारीख 
जिसको ऐलो एसी कार्रवाई की गई थी , दिखाते हए , दजें 

परन्तु यथास्थिति , खनन बोर्ड या केन्द्रीय सरकार अपीलार्थी 
करने की रीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के भीतर 

के मादन पर उस आदेश का , जिसके विरुद्ध अपील की गई 
उस मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को लौटा देगा जिसने दर्ज 

है , प्रवर्तन अपील के निपटारा के लंबित रहने तक निलंबित 
की थी । 

कर सकेगी । 
104. विवरणियां , मूचनापों और पत्राचार पर हस्ताक्षर : 

108. निरसन और व्यावृत्ति -- तेल खान विनियम , 
अधिनियम और विनियमों के या उसके अधीन किए गए 1983 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है : 
पादेशों के उपबन्धो के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियों और 

। परन्तु उक्त विनियमों में से किसी के प्रधीन किए गए 
सूचनाओ पर या उनके संबंध में किए गए पत्राचार पर 

ऐसे सभी कार्य जारी किए गए ऐसे सभी मादेश जहां तक 
खान के स्वामी , अभिवर्ता या प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 

में इन विनियमों से असंगत नहीं हैं , इन विनियमों के तत्स्थानी 
परन्थ स्वामी , मुख्तारनामें द्वारा य कृत्य किसी अन्य उपबन्धों के अधीन किए गए या जारी किए गए समझे 
विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा । 

जाएंगे । 


पहली अनुसूची 

प्ररूप - 1 

(विनियम 3 और 6 देखें ) 
विवत्त करने , बन्द करने या नाम में परिवर्तन करने की सूचना 


प्रेषक , . . . . . . . . . . . . . . 


सेवा में , 

__ 1. मुख्य खान निरीक्षक , धनबाद - 826001 
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भारत का राजपत्र असाधारण ] 
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2. प्रादेशिक खान निरीक्षक 
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महोदय , 
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• . . . . . . . . . . . ( स्वामी ) की खान के संबंध में ( 1 ) • • • • • • • • • • • • • • ( नाम ) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • पर स्थित के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां देनी है । 


खाने के नाम में परिवर्तन करने की दशा मे : 


खान का पराना नाम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • परिवर्तन करने की मारीख • • • • • • • • • • • • • • • • • 


2. ( 1 ) खान का स्थान : 


ग्राम · . . . . 


पुलिस थाना . . . 


राज्य 


• • • • • . . 


* ( 2 ) किसी नई खान की मशा में , खान के स्थान की विशिष्टियां 
डाकघर 


। 


. 
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. 
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. 


- - 


- - - 


- - - - - 


वर्तमान 


पूर्वतन * 


3. ( 1 ) निम्नलिखित के नाम और डाक पते ( 2 ) 

( क ) स्वामी . . . . .. . 
( ख ) अभिकर्ता यदि कोई हो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( ग ) प्रबन्धक . . . . . . . . . . . . , 
* ( 2 ) परिवर्तन की दशा में , परिवर्तन की तारीख . . . . . . 


* 4. ( 1 ) प्रबंधक / संस्थापन प्रबन्धक , जिसकी नियक्ति समाप्त की गई है जिसे नियुक्त किया गया है , का नाम ( 3 ) 


( 2) नियुक्ति/ नियुक्ति की समाप्ति की सारीख ( 3 ) 


* 5. वह तारीख जिमका उक्त ग्नान को विवृत करने /फिर से विवृत्त करने/ परित्यक्त करने / काम बन्द करने का प्राशय हो ( 3 ) 


* 6. खान के विवृत्त करने /फिर से विवृत्त करने / परित्यक्त करने/ काम बन्द करने की वास्तविक तारीख ( 3) . . .. . . . . .. .. 


भवदीय , 


हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . 


पदाभिधान स्वामी / अभिकर्ता/ प्रबन्धक . . . . . . 
तारीख 
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अनुदेश 


केवल ऐसे स्तंभों को भरें जिनकी बाबत सूचना दी गई है - -- 
( 1 ) उस मामले का उल्लेख करें जिसका सूचना से संबंध है । 
( 2 ) यदि सूचना का संबंध मद 4 से है तो भरने की आवश्यकता नही है । 
( 3 ) जो लागू न होता हो उसे काट दें । 


पहली अनुसूची 

प्ररूप 
( विनियम 4 देखें ) 


का समापन होने वाली तिमाही के लिए समामि विवरणी : - - 


खान का नाम • • • • • • • • • • • • 
खान का डाक पत । . . . . 


स्थान . . . 
जिला • • • • • • • • • • • • • • 


स्वामी का डाक पता . . . . 


मान कानागटिम 


• • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


प्रबन्धक का नाम . . . . 
प्रबन्धक का डाक पता . . . . . . . . . . . . . . . . 
सम्यक रूप से भरी गई सारणी क से ग तक संलग्न है । 


प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और सारणी क से ग में दी गई सूचना , मेरी सर्वोतम जानकारी के अनुसार सही है 1 


हस्ताक्षर . . . 
पदाभिधान : स्वामी/ अभिकर्ता/ प्रबन्धक . . . . . . 
जा . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . 


सारणी- क - उत्पादन * 


प्रेषण 


तेल / गैस उत्पादन 
की किस्म 


तेल / गैस का 
उत्पादन , 


उत्पादित तेल / गैस 
का मूल्य * * 


घरेलू उपभोग 


बन्द स्टकि 


परिष्करणी 


बाजार 


2 


3 


4 


4ख 


4ग 


5 


हस्ताक्षर• • • • • . . 
पवाभिधान : स्वामी / अभिकर्ता/ प्रबन्धक . . . . . . 
तारीख 


माग It -- 
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भारत का राजपत्र : भमाधारण 


___ _ . . 
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अनुदेश 
* अंक किलोमीटर/ फ्यूबिक मीटर में उल्लिखित किए जाने चाहिए । 
* * मुल्य की संगणना खान में वास्तविक या प्राक्कलित विक्रय कीमत पर की जानी चाहिए । 


खान संपसि से बाहर मेल के परिवहन में उपगत टुमा कोई प्रभार सम्मिलित नहीं किये आमा चाहिए । स्वामित्व अंक 
स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 


सारणी ख श्रमिक दिनों की संख्या प्रादि 
• • • • • • • • • • • • • • • • • “ तिमाही के दौरान किसी एक दिन सारीख . . . . . . 
को नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या में । 

• - तिमाही के दौरान काम के दिनों की संख्या ( क ) 


वर्गीकरण 


उम श्रमिक दिनों की संकलित संख्या जिनमे 
काम किया गया । 

- - - 


अनुपस्थिति के कारण नष्ट हुए श्रमिक 
दिनों की संकलित संख्या 

- - - - - - - 


- 


- - 


पुरुष 


स्त्री 


बीमारी दुर्घटना छुट्टी अन्य कारण 


कुल योग 


( क ) लिपिकीय और पर्यवेक्षी 

कर्मचारी वृन्द 


( i) पर्यवेक्षी 
(ii ) लिपिक 


( ख ) निम्नलिखित काम पर नियोजित अन्य कर्मकार 

(i ) बेधन 
( ii ) उत्पादन 
( iii ) कर्मशाला मादि 
( iv ) प्रकीर्ण 


कुल योग 


यदि उपस्थिति या अनुपस्थिति में कोई विशिष्ट कमी या वृद्धि हुई है तो उसके कारणों का उल्लेख करें । 


हस्ताक्षर • • • • • • • • • . . 
पदाभिधानः स्वामी / भिकता/ प्रबन्धक .. . .. . . 
तारीख 


अनदेश 
( क ) सप्ताह का दिन तथा तारीख मौर मास लिखिए । 
( ख ) इस जानकारी के अंतर्गत के सभी व्यक्ति आ जाने चाहिए जो खान में खान अधिनियम , 1952 की धारा 2 ( 1 ) 

( ज ) में ययापरिभाषित रूप में नियोजित है और उनके अंतर्गत लिपिकीय तथा अधीनस्थ पर्यवेक्षी कर्मचारिबन्द भी है । 
( ग ) उन श्रमिक दिनों की जिनमें काम किया गया है, कुल संख्या संपूर्ण तिमाही की दैनिक उपस्थिति को जोड़कर, निकाली 

जानी चाहिए । 
( घ ) अनुपस्थिति के कारण नष्ट हुए श्रमिक दिनों की कुल संख्या , संपूर्ण तिमाही की दैनिक अनुपस्थिति को जोड़कर 

निकाली जानी चाहिए । 
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- - - 


- 


( ड. ) अनुपस्थितियों के अंतर्गत ने सभी मामले प्रा जाने चाहिए जिनमे व्यक्ति को काम पर पाना है या " काम पर उमक 

पाने की प्राशा हो , किन्तु माता न हो । सभी स्थायी कर्मचारियों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हे , काम पर 
माना है । " जहाँ तक अस्थायी या पाक स्मिक कर्मचारियों का संबंध है , उस व्यक्ति के बारे में जो पूर्ववर्ती सप्ताह के 
दौरान काम पर पाया हो , तब तक उसे विचाराधीन मप्ताह के दौरान यह समझा जाना चाहिए कि उसे काम पर 
माना है जब तक कि :- - 
( i ) उसने काम छोड़ने के अपने प्राशय की रिपोर्ट न कर दी हो , या 
( ii ) उसकी सेवाओं को प्रबंध ने समाप्त न कर दिया हा ; या 

( iii ) संपूर्ण मप्ताह के दौरान वह काम पर न पाया हो । 
ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसने पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान काम न किया हो केवल उसी दिन से यह समक्षा 
जाएगा कि उसे “ काम पर पाना है " जिस दिन वह विचाराधीन सप्ताह के दौरान काम पर प्र 
बंदी या प्रसूति छुट्टी के कारण से हुई अनुपस्थिति को अनुपस्थिति के रूप में यहा सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । 

( च ) पर्यवेक्षी कर्मचारिवन्द मे ज्येष्ठ अधिकारी जैसे अभिकर्ता, प्रबंधक , सहायक प्रबधक , कल्याण अधिकारी, प्रादि सम्मिलित 

नहीं हैं किन्तु केवल अधीनस्थ पर्यवेक्षी कर्मचारिवन्द मम्मिलित है, मारणी ग-- काम के घंटे और उपार्जन । 
तिमाही के अंतिम मास के दौरान काम के एक पूरे मप्त ह की बाबत जानकारी दी जानी चाहिए ( क ) 


1. उपस्थितियां , श्रमिक घंटे , जिनमें काम किया गया और नकद उपार्जन : 


वर्गीकरण 


सप्ताह के दौरान सप्ताह के दौरान सप्ताह के दौरान 
औसत दैनिक उपस्थित श्रमिक घटों जिनमें किए गए काम के लिए 

काम किया गया है , की कुल नकद सदाय 
मौसत सख्या 

आधारित मजसूरी महंगाई भत्ता अन्य नकद संदाय कुल याग 
( ख ) 

( ग ) ( प ) 
पु० स्त्री पु० स्त्री पु० स्त्री पु० स्त्रो पु० स्त्री पु० स्त्री पु० स्त्री पु० स्त्री 
- 


- 


- - 


- - 


- - - 


-- 


-- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


( क ) लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्म 

मारिवृन्द ( क ) 
(i) पर्यवेक्षक 
( ii ) लिपिक 
निम्नलिखित पर नियोजित 
अन्य कर्मकार 
(i ) वेतन 
(ii) उत्पादन 
(iii ) कर्मशालाएं पादि 
( iv ) प्रकीर्ण 


2. सप्ताह के दौरान वस्तु ( छ ) के रूप में दी गई रियायतों की कुल प्राक्कलित मूल्य . . . . . . . . . 
3. कार्यकरण पारियों के सामान्य घंटे : 


तक 


तक 


- 


- 


- - - 


- - 


तीसरी पारी • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


4. सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या :---- 


[ भाग II - - 3 (1 ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

31 
- - - - - - - - - -- - - 

यनि मजदूरी या काम के घंटों में पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में कोई बड़ा परिवर्तन हुअा हो तो कृपया उस परिवर्तन के 
कारण का यहा उल्लेख करें । 


हस्ताक्षर . . 
पदाभिधान / स्वामी / अभिकर्ता/ प्रबंधक 


नारीला . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . । 


अनुदेश 


क ) इस जानकारी के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आ जाने चाहिए जो सारणी ख के अनुसार नियोजित हैं । मासिक रूप में 

वेतन पाने वाले कर्मचारिवन्द को दिए जाने वाले संदायों प्रादि से संबंधित विशिष्टयां मानुपातिक प्राधार पर सम्मिलित 

की जानी चाहिए । 
ख ) श्रीमत दैनिक उपस्थिति सप्ताह के दौरान सभी दिनों की सभी पारियों में उपस्थितियों की कुल संख्या कार्य दिवसों 

की संख्या से भाग देकर निकाली जानी चाहिए । जिस दिन खान में काम नहीं किया गया हो उस दिन को , चाहे 
किसी भी कारण से हुआ हो , कार्य दिवस नहीं समझा जाना चाहिए । 


( ग ) सप्ताह के दौरान जितने अमिक घंटों तक काम किया गया हो उनकी कुल संख्या पूरे सप्ताह के लिए उतने श्रमिक 

घंटों को जोड़कर निकाली जानी चाहिए । जितने श्रमिक घंटों तक प्रतिदिन काम किया गया हो । किसी , दिन जितने 
श्रमिक घंटों तक काम किया गया हो उनकी संख्या उतने घंटों को जोड़कर निकाली जाएगी जितने घंटों तक प्रत्येक 

व्यक्ति ने दिन के दौरान प्रत्येक पारी में काम करते हुए , प्रतिकालिक, कारः यदि कोई हो , सहित काम किया हो । 
( घ ) कुल नकद संदायों के अंतर्गत जुर्माने, भविष्य निधि, अभिवायों श्रादि के लिए कटौतियां , यदि कोई हों , करने से पहले 

( और संवत्त ) मभी पारिश्रमिक संदेय सप्ताह के दौरान किए गए काम के लिए सम्मिलित हैं । किसी भविष्य 
निधि में या कल्याण संबंधी व्यवस्था मद्धे किए गए नियोजकों के अभिदाय इसमें सम्मिलित नहीं किए जाने 

नसों को भी जो प्रत्येक वेतन अवधि के लिए संदेय न हा सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए 
( इ. ) अतिकालिक संदाय सम्मिलित है । 
( च ) पर्यवेक्षी कर्मचारिवन्द के अंतर्गत ज्येष्ठ अधिकारी जैसे भाभिकर्ता, प्रबंधक , सहायक प्रबंधक प्रादि सम्मिलित नहीं हैं 

किन्तु इसके अंतर्गत केवल अधीनस्थ पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द सम्मिलित है । 


( छ ) वस्तु के रूप में दी गई रियायतों को , जैसे मुफ्त या सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्य पदार्थ, ईधन , विद्युत , जल 

आदि का प्रदाय खाच , पदार्थ प्रादि की लागत कीमत पर धन के रूप में मूल्य और रियायती कीमत पर विक्रय द्वारा 
प्राप्त मूल्य के बीच के अंतर के रूप में प्रकलित किया जाना चाहिए । 


पहली अनुसूची 

प्ररूप - 3 

( विनियम 5 देवें ) 
31 दिसम्बर • • • • • • • 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी :- , 
1. खान का नाम . . . . . 
2. खान का डाक पता · · · · 
3. विवृत्त करने की तारीख . . . . . . . . . . . 
4. बन्द करने की तारीख • • • • • • • • • • • 

( यदि बन्द कर दी गई है ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


5. खान का स्थान : जिला . . . . . . 

राज्य . . . . . . 


स्वामी का डाक पता . • • • • • • • • • . 
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7. स्वान अधिनियम , 1952 की धारा 2 ( 1 ) ( ग ) में यथापरिभाषित अभिकर्ता का ( यदि कोई हो ) नाम . . . . . . . . 

मभिकर्ता का डाक पता . . . 
8. प्रबंधक का नाम : . • • • • • • • • • • • 
8क , प्रबंधक का डाक पता . . 
9. अन्य वरिष्ठ पर्यवेक्षी कर्मचारिबन्द जो वर्ष के अंत मे नियोजित हैं ( कृपया नियाजिस व्यक्तियो के पदाभिधान और 

संख्या लिखें ) 


10. ( क ) क्या मगीनरी का उपयोग होता है । • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


( ब ) उपयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति, यदि कोई हो 


उदाहरणार्थ विद्यत , बाप्प , संपीडित याय ) , मादि . . • • • • • • • • • • • • • “ सम्यक रूप से भरी हई सारणिया 
( क ) मे ( च ) तक संलग्न है । 


प्रमाणित किया जाता है कि उपर और सारणी क से ड. तक में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के 
अनुमा र सही है । 


हस्ताक्षर 
पदाभिधान :स्वामी/ अभिकर्ता/प्रबंधक 
तारीख . . . . . . . 


N 


सारणी क नियोजन 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • वर्ष के दौरान , किसी एक दिन तारीख . . . . 

• • •r टोरान किसी एक दिन तरीख . . . . . . . . . . . . . . को नियोजित व्यक्तियों की 
अधिकतम संख्या . • • • 

-- - - - - 
वर्गीकरण वर्ष के दौरान श्रमिक दिनों वर्ष के दौरान काम fun नियोजित व्यक्तियों की वर्ष के लिए कुल मजबूरी 

की जिनमे काम किया गया गए विनों की संख्या प्रीमत दैनिक संच्या ( ग ) या वेतन बिल ( ब ) 

है, संख्या ( ख ) 
- - - 
प्रत्यक्ष श्रमिक संविधा श्रमिक योग 

• स्त्री कुमार योग 
2क ख 

ग 3 4क बन 4ग 4घ 
( क ) लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मचारिवन्द (इ.) 

( 1 ) पर्यवेक्षक 
( 2 ) लिपिक 


पुरुष 


1 


2क 


4ख 


ग 


3 


4T 


4 


ख 
- - - 


5 


- - 


- - 


- - - - - 


( क ) निम्नलिखित 
पर नियोजित अन्य 
कर्मकार 
( 1 ) वेधन 
( 2 ) उत्पादन 
( 3 ) कर्मशालाएं , प्रादि 
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- 


- 


( 4 ) प्रकीर्ण 


- - 


- 


- - 


कुल योग 


पदाभिधान : स्वामी /अभिकर्ता/ प्रबंधक 


नान 


• • • • • • • • • • • । • • • • • • • • • • • • 


अनुदेश 
( क ) सप्ताह का दिन और तारीख सया मास लिखिए । 
( ख ) पूरे वर्ष की दैनिक उपस्थिति जोड़ कर निकाली गई । 
( ग ) जितने श्रमिक दिनों तक काम किया गया है उसकी संख्या को कार्य दिवसों की संख्या में भाग दे कर निकाली गई 

1 स्तंभ ( 49 ) में दर्शित याग उस भागफल के बराबर होना चाहिए जो स्तंभ ( 2ग ) में दर्शित योग के स्तंभ ( 3 ) में 

दणित कार्य दिवसों की संख्या में भाग देकर निकाला गया हो । 
( घ ) इसके अंतर्गत बोनस सहित सभी नकद संदाय सम्मिलित है किन्ही भविष्य निधियों कल्याण क्रियाकलापों आदि में 

नियोजकों के अभिदाय और वस्तु रूप में रियायते सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए । 
( उ. ) पर्यवेक्षी कर्मचारिवन्द के अंतर्गत ज्येष्ठ अधिकारी जैसे अभिकर्ता, प्रबंधक , सहायक प्रबंधक , कल्याण अधिकारी माद 

नहीं है किन्तु इसके अंतर्गत केवल अधीनस्थ पर्यवेक्षी कर्मचारिवन्द सम्मिलित है । 

सारणी : --विद्युत साधिन्त्र का प्रकार और संकलित मश्व शक्ति 
1. उत्पादित तय की गई या अन्यथा प्राप्त की गई विद्यान (फिलोवाट घंटों में ) 

उत्पादित 

ऋय या प्राप्त की गई 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


( क ) अपने उपयोग के लिए 
( स ) विक्रय के लिए 
2. प्रदाय की पद्धति ( दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा ) 
( 1 ) प्रदाय की बोल्टता 
( 2 ) नियतकालिकता 
( 3 ) प्रदाय का स्रोत 
3. निम्नलिखित के लिए धारा का किस बोल्टता पर 

उपयोग किया जाता है । 
( 1 ) प्रकाश 
( 2 ) शक्ति 
4. केबिलों की लम्बाई ( मीटरों में ) 
( 1 ) उच्च दाब 
( 2 ) मध्यम दाष 
5. मोटरों की कुल संख्या और संकलित मश्व शक्ति 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


उपयोग में 


रिजर्व में 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


कुल अश्व शक्ति 


यूनिटों की संख्या कुल अश्व शक्ति यूनिटों की संख्या 
( 1 ) कर्षण संकर्ण • • • • • • • • • • • • • • 

( 2 ) उत्थापन . 
260 GI/84 - 5 
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ता. 


-- 


- 


- 
- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


( 4 ) उत्कर्षण . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
( 5 ) मबाहय मशीन • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
( 6 ) कर्मशाला जिसके अंतर्गत संघानी भट्टी आदि हैं । • • • • 
( 7 ) प्रकीर्ण ( विनिर्दिष्ट करें ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

कूल . . . . . 


___ -- 


-- - 


हस्ताक्षर . . . . 
पदाभिधान : स्वामी/ अभिकर्मा/ प्रबंधक 
तारीख 


मारणी ग --विद्युत् साधिन से भिन्न मशीनरी और उपस्कर के प्रकार और 

संकलित अश्य शक्ति 


- 


- 


उपयोग में 


रिजर्व में 


यूनिटों की संख्या कुल अश्व शक्ति यूनिटों की संख्या कुल अश्व शक्ति 


1. शक्ति उत्पादन 

( क ) बायलर 
( ख ) वाष्प टरबाइन 
( ग ) डीजल इंजन 
( घ ) गैसोलिन , गैस या तेल 

इंजन जो डीजल इंजनों से 

भिन्न हो । 
( क ) वायु संपीडक 


योग 


- 


- - - - - - -- 


- - - - - - - -- 


2. मशीनरी 

( 1 ) बेधन 
( 2 ) उत्थापन 
( 3 ) पम्प 
( 4 ) उत्कर्षण 
( 5 ) सुबाहय मशीन 
( 6 ) कर्मशालाएं 
( 7 ) प्रकीर्ण (विनिर्दिष्ट करें ) 


मोग . . 


.... - - - - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


_ 


_ - _ _ 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


हस्ताक्षर । 
पदाभिधान : स्वामी/ अभिकर्ता/ प्रबन्धक 
तारीख . . 
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-- - 


- 


-- - - 


-- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


सारणी - ध घेधन और अन्य रिग, तेल और गैस कूप तथा 

पाइप लाइन 
1. वेधन , वाक - ओवर और अन्य रिग 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


रिग का प्रकार 
- - - - - 


अभिनियोजित संस्था 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


2. तेल , गैस और अन्य कप 


- - - - - - - 


- - - 


- 


-- 


- 


- - - - -- --- - -- - - - - - - -- --- - -- 


-- - 


वर्गीकरण 


संस्था 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


1. वैधित कूप 
2. परित्यक्त कूप 
3 संपूरित तेल कंप 
4. संपूरित गैस कूप 
5 . गैस उत्पादन करने वाले कप 
6 . तेल उत्पादन करने वाले कप 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


3. पाइपलाइन 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वर्गीकरण 


मीटर में लम्बाई सेंटीमीटर में न्यारा 


1. कूप में संग्रहण केन्द्र तक डाली गई 

प्रवाह लाइन 
2 . संग्रहण केन्द्र से केन्द्रीय संग्रह टंकियों तक डाली गई पाइपलाइन 
3. केन्द्रीय संग्रह टंकियों से परिष्करणी या प्राथमिक उपभोक्ता केन्द्रों तक डाली गई पाइपलाइन 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


सारणी --- उत्पादन 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


तेल गैस उत्पाद 1 जनवरी 19 
का प्रकार को आरंभिक 

स्टाक 


सैल गेस का 

उत्पादन 


प्रेषण 


उत्पाबित 
सेल गैस 
का मूल्य 


31 दिसम्बर 

- - को बंद स्टाक 
धरलू उपभोग 
के लिए 


परिष्करणी बाजार में 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


हस्ताक्षर . . . 


पदाभिधान : स्वामी / अभिकर्ता/ प्रबन्धक 


भ 


श्री 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


अनुदेश 


( क ) अंकों को किला लीटर क्यूबिक मोटर में लिखा जाना चाहिए । 
( ख ) मूल्य को खार में वास्तविक या प्राक्कलित विक्रय कीमत पर संगणित किया जाना चाहिए । खान-सम्मति से बाहर 

तेल या गंस का परिवहन करने में उपगत प्रभारों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । स्वामित्व के अंकों का 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
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- - 


- 


प्ररूप - 4 - क 


(विनियम 7 देखें ) 


दुर्घटना/ घटना की सूचना 


सेवा में , 


1. मुख्य खान निरीक्षक धनबाद- 826001 


. . . . . . . . . . प्रदेश 
2. प्रादेशिक खान निरीक्षक . . . . 


3. जिला मजिस्ट्रेट जिला कलक्टर • • • • . 


4. खान का विद्युत् निरीक्षक ( केवल विद्युत् धुर्घटना की दशा म), धनबाद- 826001 


महोदय , 

मुझे निम्नलिखित प्रविष्टियां उस प्राणांतक दुर्घटना /दुर्घटनाओं, गम्भीर दुर्घटना/ दुर्घटनाओं खतरनाक घटना के मारे में देनी . 
है (i ) 

• • • • • • • • ( स्वामी • • • . 
की • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • सात में घटित वर्ष है । 


है 


___ 1. खान की विशिष्टिया : 


खान का स्थान 


स्वामी का नाम और डाक पता 


ग्राम . . . . . . 


डाकघर 


राज्य . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. दुर्घटना / घटना की विशिष्टियां 


खान में स्थान तथा प्रवस्थिति 


व्यक्ति ( व्यक्तियों की संख्या ) 


मारे गए 


गम्भीर रूप से 

भत 


दुर्घटना/ घटना का वर्गीकरण 


उसका कारण पौर वर्णन 


- 


- 


- 


- 


[ भाग IT - - 
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3. क्षतियो आदि की विशिष्टिया 


... . . . . . 


- 


नियोजन की प्रकृति 


प्रायु पु०सी० 


व्यक्ति ( व्यक्तियो ) 
का नाम ( iii ) 


क्षति की प्रकृति और यदि 
प्राणातक हो सो मृत्यु का 
कारण ( iv ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मारे गए 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्रत्येक मारे गए या क्षत व्यक्ति की बाबत प्ररूप 5 में दी गई विशिष्टिया संलग्न है । एक सप्ताह के भीतर भेजी जाएगी (i ) 


भवदीय 


हस्ताक्षर 
पदाभिधान : स्वामी/ अभिकर्ता/ प्रबन्धक 
तारीख 


अनुदेश 
( i) जो लागू न होता हो उसे काट दे । 

( ii ) निम्नलिखित शीर्षों में से एक या दूसरे शीर्षों के अधीन अर्थात् : - - 
1. ( क ) ज्वलनशील गैस द्रव का विम्फोट और ज्वलन 

( ख ) विफल बिस्फोटक 
2. बेधन पर्क मोबर रिंग से 
3. विस्फोटक 
4. ( क ) मशीनरी 

( ब ) पाइपों का फटना 
5. गैसो से दम घुटना 
6. प्राग लगमा 
.7. विद्युत् 
8. प्रकीर्ण 


( iii ) स्पष्ट अक्षरों में 
( iv ) यदि आवश्यक हो तो अलग से कागज लगाए । 
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- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


. 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


. . . - . - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप 4 ख 


( विलियम 7 देखें ) 

मृतक्षित व्यक्ति की विशिष्टियां 
( खान में हुई किसी दुर्घटना में मारे गए या भत हुए प्रत्येक व्यमित की बाबत विशिष्टिया अलग - अलग दी जाएं ) 
1 . साधारण : 

( 1 ) खान का नाम 
( 2 ) स्वामी 
( 3 ) जिला 
( 4 ) राज्य 


2. क्षत कर्मकार का नाम 
3. दुघटना का समय : 
( 1 ) तारीख . .. . . 

. . . . . . . . .. . .( 2 ) ममय . . . . . . 
( 3 ) पारी . . 
( 4 ) स्थान में प्रतिदिन किसनी पारियों में काम किया जाता है . . . . 


( 5 ) दुर्घटना के दिन कर्मकार ने किस समय काम शुरू किया . . . . . . . . . . . . . 


4. कर्मकार की उपजीविका और अनुभव : 

( 1 ) दुर्घटना के समय वह जिस प्रकार का काम कर रहा था उसका उल्लेख करें . . . . . . 
( 2 ) क्या वह उसकी नियमित उपजीविका थी ? . . . . . . 
( क ) यदि हां तो इस बात का उल्लेख करें कि उपजीविका में उसका कितना अनुभव था : 

आपकी खाम में . . 

पुर्व अनुन व, यदि कोई हो 
( ख ) यदि नहीं, तो इस बात का उल्लेख करें कि वह इस काम पर कितने समय से नियोजित था . . 
( 3 ) खनन कार्य में कुल अनुभव लिखिए . . . . . . . . . . 

( 4 ) खनन कार्य में अनुभव के ब्योरे दीजिए.. . . . . . . . . . 
5 . धुर्घटना स्थल 
6 . क्षति की प्रकृति :---- 
( 1 ) यह लिखिए कि क्या अस्थिभंग , अंगोच्छेदन , विधारण हुआ है , खरोष पाया है, मोच आयी है, कुचलने से क्षति हुई है 

___ या कुछ और हुअा है ( स्पष्ट रूप से ब्यौरा दें ) 
( 2 ) शरीर का वह भाग जिसे क्षति हुई है (ठीक-ठीक बताया जाए ) 
क . नि: शवतता को कोटि : 

( 1 ) यदि प्राणातक है तो मृत्यु की तारीख और समय . . . . . . .. 
( 2 ) यदि स्थायी रूप से निःशमलता हुई है तो निम्नलिखित के बारे में ठीक ठाम बताएं.. . . . . . . . . . 

( क ) शरीर का / के कोई भाग नष्ट हो गया है गए हैं, यदि कोई हों , . . . 
( ख ) शरीर का के कोई भाग बेकार हो गया है/ गए है 


( ग ) निःशक्तता पूर्ण था या प्रांशिक . . . . . 
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( iii ) यदि अस्थायी रूप से नि : शक्तता हुई है तो कितने दिन तक बेकार रहना पड़ा . . . . . . .. 
8. दुर्घटना का उत्तरदायित्व : 

( 1 ) क्या किमी या किन्हीं सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थाओं का उल्लंघन हुआ था ? 
( 2 ) यदि हुमा था तो किसके द्वारा : 
( 3 ) अपराधी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई थी ? 
( 4 ) क्या दुर्घटना से बचा जा सकता था ? 
( 5 ) यदि हो तो किस प्रकार ? 


हस्ताक्षर 
समान धान स्वामी/ अभिकर्ता/ प्रबन्धक 


सारीख 


प्ररूप 4 ग 


(विनियम 7 देखें ) 
उम मत व्यक्ति की विशिष्टियां, जो काम पर वापस आ गया है । 

( प्रत्येक व्यक्ति की बाबत , उमके काम पर वापम प्रामे के 15 दिन के भीतर वशिष्टियां अलग - अलग दी जाएं ) 


1 . माधारण : 


( 1 ) मान का नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( 2 ) स्वामी . . . . 


( 3 ) जिला . . . .. 


( 4 ) राज्य . . . 
2 . दुर्घटना की तारीख . . . . . . . . 


3 . क्षत कर्मकार का नाम . . . . . 


4. कार्य पर पापस पाना : 

( 1 ) काम पर वापस पाने की तारीख . . . . . . 
( 2 ) क्या नियमित काम पर वापस पाया है या किमी अन्य काम पर 

( स्पष्ट रूप से व्यौरा दिया जाए ) 
5. प्रतिकर : 

यदि कोई प्रतिकर दिया गया है या दिया जाना है तो उसकी रकम . . . . 


पदाभिधान : स्वामी/ अभिकर्ता/ प्रबन्धक 


तारीख 
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[PART 


पहली अनुसूची 


प्ररूप 5 


( विनियम 8 देखें ) 


धारा 25 के अधीन प्राधिसूचित रोग की सूचना 


प्रेषक 


मेवा में , 


1. मुख्य खान निरीक्षक धनबाद- 826001 
2. प्रादेशिक खान निरीक्षक . . . . . . . . . 
3 . जिला मजिस्टंट जिला कलक्टर . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


महोदय , 

मुझे . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( स्वामी ) जी . . . . . . 
बान में नियोजित व्यक्ति को लग गए किमी उपजीविकाजन्य रोग के बारे में निम्नलिखित विभिष्टियां देनी है । 
1. खान आदि की विगिप्टियां : 


( 1 ) मान का स्थानः . 


राज्य . . . . . . . . . . 
( 2 ) स्वामी का नाम और डाक पता . . . . . . . 
2. इम रोग मे प्रभावित व्यक्ति की विशिष्टियां 

( 1 ) नाम ( स्पष्ट शब्दों में ) . . . . . . . . . . 
( 2 ) स्थायी पता 
ग्राम . . . . . . 


पुलिम थाना . .. . 


डाकघर . . . . . 

. . . . . 


जिला . . . 


राज्य . . . . 


( 3 ) स्त्री / पुरूष 
( 4 ) जन्म की तारीख ( या मायु ) 
( 5 ) उपजीविका . . . . . . . . .कितने समय से काम पर है ? 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i ) ] 
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- - 


- 


( 6 ) नियोजन के प्रारम्भ की तारीख . . . . . . 
( क ) इस खान में 
( ख ) पैट्रोलियम उद्योग मे | 


3. रोग ग्रादि की विशिष्टिया : 
( 1 ) जिस रोग से पीड़ित है , उसकी प्रकृति . . . . . . 

( यह लिखिए कि रोग किस चरण में है ) 
( 2 ) रोग का पता चलने की तारीख . . . . . 
( 3 ) जिस चिकित्सा व्यवसायी को रोग का संदेह हुआ है उसका नाम रजिस्ट्रीकरण संख्या और पता . . .. . . . . 


हस्ताक्षर 
पदाभिधान : स्वामी / अभिकर्ता/ प्रबन्धक 


तारीख . . . . . . . . . . . . 


पहली अनुसूची 

प्ररूप 6 
( विनियम 103 देखें ) 


प्रबंधक , . 


. . . . . संस्थापन प्रबंधक . 


संस्थापन का नाम . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 , . 
द्वारा निरीक्षण किया गया । 


. . . . . . . . . . . . , . . . का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के 


साथ . . . . . . 


- - -- 


- 


- 


टिप्पणियां 


निरीक्षण किया गया खान अधिनियम / सेल 
स्थान खान विनियम/ खान 

नियम धारा/ र 
मंख्याय 


अवलोकित उल्लंघन प्रबंध द्वारा उल्लंघन उल्लंघन के परिशोधन 

के बारे में उपाय की तारीख 
करने के लिए की गई 
कार्रवाई 


ऊपर उल्लिखित उल्लंघन व्यापक नहीं है । अवलोकित अन्य उल्लंघनों के ब्यौरे देते हुए एक पत्र सम्यक् अनुक्रम में जा सकता । 


है 


नि० अ० के साथ खान पदधारी के हस्ताक्षर 
तारीख 
पदाभिधान : 


निरीक्षण करने वाले 
अधिकारी के हस्ताक्षर 
नि०प्र० 
तारीख : 
पदाभिधान : 
260 GI/84 - 6 
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दूसरी अनुसूची 

(विनियम 70 देखें ) 

हाट वर्क परमिट के लिए प्राप 
श्री : . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • और नीचे नामित उसके सह -कर्मचारी को . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • तेल खान को• • • • • • • 

. . . . . . . . . • •से . . . . . . . . . . . . . . . . बजे तक इसमें इसके 
( तारीख ) 
पश्चात् सूचीबद्ध काम/ कामों के संबंध में बेल्डन / कर्सन का काम करने के लिए इस शतं पर अनुज्ञात किया जाता है कि नीचे उल्लिखित 
सुरक्षा उपायों का दृढता से अनुपालन किया जाएगा : 

संक्षेप में काम की सूची और काम की प्रक्रिया : 
सुरक्षा उपाय : 

1 . वेल्डन / कर्तन का काम विनियम 70( 3 ) के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जाएगा । 

2. संक्रिया के दौरान, जोखिम वाले वातावरण की उपस्थिति के लिए परीक्षण , प्रत्येक • • • • • • • • • • • घंटे के अंतराल 
पर विस्फोट मापक मीटर से किए जाएंगे । यदि किसी ऐसे परीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि वह क्षेत्र गैस-मुक्त नहीं है तो 
सभी वेल्डन /कर्तन के काम को तत्काल रोक दिया जाएगा और संत्रिया , उस क्षेत्र के गस मुक्त होने तक प्रारंभ नहीं की जाएगी । 

3. विनियम 70 ( 4 ) के उपबंधों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा ; 
इन उपबंधों की एक प्रति संलग्न है । 

4. कोई अन्य उपबंध : 


प्रबंधक / संस्थान प्रबंधक के हस्ताक्षर 


तारीख 


सह-कर्मकारों के नाम 


बेल्डक के हस्ताक्षर 


तारीख . . . . . . . . . . . 


[सं० एस०- 66012/ 1/ 83- एम०-1] 
एल० के० नारायणन , अवर सचिव 


MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 


(Department of Labour ) 


NOTIFICATION 


New Dehi. the 26th May , 1984 


G. S. R . 400( E ) . — rhe following draft of certain regulations 
which the Central Government proposes to make in exer 
cise of the powers conferred by section 57 of the Mines 
Act, 1952 ( 35 of 1952 ) is published as required by sub 
section ( 1 ) of Section 59 of the said Act for the informa 
tion of all persone likely to be affected thereby and notice 
is hereby given that the said draft will be taken into consi 
deration on or after the expiry of three months from the 
dato of publication of this notification in the Official Gazette . 
Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the said draft before the expiry 
of the period so specified will be considered by the Central 
Government. 


DRAFT 
OIL MINES REGULATIONS, 1984 

CHAPTER PRELIMINARY 
1 . Short title . extent and application. - ( 1 ) These regula 
tions may be called the Oil Mines Regulations , 1984. 

(2 ) They extend to the whole of India . 
( 3 ) They shall apply to every oil mine . 

2 . Definition . — In thcsc regulations, unless the context 
otherwise requires , -... 

( 1 ) " Act means the Mincs Act, 1952 ; 
( 2 ) " acidizing means the treatment of oil- bearing for 

mations by chemical rçaction with acid in order 

to increase production ; 
( 3 ) " annular space " means the space surrounding pipe 

suspended in the well. The outer wall of the annular 
space may be an open hole or It may be a string 
of larger pipe ; 
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(4 ) " approved " mcans approved by the Chief Inspector 

by a general or special order in writing and subject 

to such conditions as may be specified therein , 
( 5 ) bleed means to dian off liquid or gas, generally 

slowly through a valve , to bleed off means a con 
trolled ielease of the pressure of a well or of pies 

Sulised equipment, 
(6 ) " blowout" mcans a sudden , violcnt cscape of gas 

and oil liom a well, 
(7 ) blou out preventer " means 
( a ) a device attached immediately above the casing 

to contiol pressure and prevent escape of fluids 
from the annular space between the tubig and 
Casing or between the drill pipe and casing of 
shut olt the hole if no dull pipe or tubing is in 

the hole , should a kick or blowout occur, or 
( b ) a device attached immediately above the well 

head or christmas trcc or rise pipo to control 
pressurg duiing work -ovci operations and picvent 
escape of fluids from the space between the wire 
ling and tubing or casing should a kick or blow 

out occur , 
( 8 ) " casing means a steel pipe placed in an oil or gas 

well as duilling progresses to prevent the wall of 
the well from caving during drilling and to provide 
a means of extracting the oil if the well as produc 


( 17 ) " draw -works " nicans an assembly of shafts , proc 

kets, chains , pulleys, belts , clutches , catheads and / 
01 other mechanical devices suitably mounted and 
provided with controls for hosting, operating and 
handling the equimcat used foi drilling a well 

0l servicing a producing well, 
( 18 ) " diilling " mcans the process of drilling in or into , 

d productivo O potentially productive geological 

horizon , 
( 19 ) " dilling rig " means the complete structure and 

machinery requned for drilling purposes at the 

boie -hole site , 
( 20 ) " elevator" means a stcel mechanical device used 

in connection with the hosting cquipment suspend 
ed from the travelling blouk for holding in suspen 
sion pipe or iod being lowered into or pulled from 

d well, 
(21) " escape lue" means a lacliped wire line to carry 

a safety carriage or slide running from a point 
above the racking platform of the derick or mast 

down to a ground anchor, 
( 22 ) " explosimeter " means an instrument to measure 

the concentration of flammablo gas , 
(23 ) " explosive" shall have the same meanmg as 15 

assigned to that teim in the Indian Explosives Act, 
1884 , 
" flame proof equipment" means in cquipment that 
can withstand without injury any explosion of the 
inflammable gas that may occur within it and can 
prevent the transmission of flame such as will ignite 
the inilunmable gas which may be present in the 
surrounding atmospherc , 
* flammable aneans capable of being casily ignited 
burning intensely or having a rapid rate of fame 

spread , 
( 26 ) " flare " means an opça famclised to dispose of 

unwanted gas , 
( 27 ) " floor block " means a single sheuve pulley or snatch 

block fixed at or near floor level by means of 

which the direction of pull on a rope can be Varicd 
(28 ) " Form " means a Forn as set out in the First 

Schedule , 
(29 ) " frauturing" means the process of forcing a fluid 

into the subsurfacc strata with the purpose of oren 

ing flow passage for production , 
0 ) " gas" means the vapou state of the hydro - cubong 

occurring in or derived from petroleum or natural 


tive . 


( 9 ) " cellui means an excavation under the derrick 

to piovide space for items of equpment at the top 
of the well boie which also serves as a pit to col 
lect drainage of Water and other fluids under the 
floor foi subsequent disposal 


( 25) 


( 10 ) " cementing " means the operation by which cement 

sluuy is forced down through the casing and out 
at the lower end in such a way that it fills the space 
betwçen the casing and walls of the well bore to 
a pre deteimined height above the bottom of the 
well for the purpose of securing tbe casing in place 
and excluding water and other fluids from the well 

bore , 
( 11) " chiistmas tree " means the vulves and fittings ds 

sembled at the top of a well to contiol the flow 

of the fluids , 
( 12 ) " competent person " means at person who is fup 

able of identifying existing and predictable hazaids 
in the surroundings of working conditions which 
are unsanitary hazardous or dangerous to work 
peisons and who has authorisation to take piompt 
corrective measuies to eliminate them , 


gas , 


( 13 ) completed well meang a well in which the po 

ductive formation is open to the well hore with 
equipment installed in the well and at the well 
head so that it is physically able to produce oll 
or gas , 


( 31) gas free means that the concentration of inflam 

mable and / oi toric gases as measured with an ap 
proved instrument in any tank or area is within 
safe prescribed limit value of the cas being med 
sured for persons to enter , 


( 14 ) " crown block " means a multi-sheaved assembly 

mounted at the top of the derſick or nast und 
used in conjunction with a travelling block for 
raising and lowering the drill string , casing tubing , 
rods and other tools , 


( 32 ) " gas well" means a well which is on continuous 

production from a gas bearing zone or a well in 
which caşıng lg inn for continuous pioduction of 
gas under foresccable circumstances , 


( 13 ) " derrick " means the compound latticed structure 

used over the bore hole for drilling or well ser 
Vicing purposes , 


( 33 ) " group gathering station " means a production faci 

lity used for gathering treating, or storing oil or 


gas, 


( 16 ) " District Magistrate in relation to any mine means 

the Distinct Magistrate or the Deputy Commissioner 
as the case may be, who is vested with the execu 
tive powers of maintaining law and order in the 
revenue district in which the mine is situated 


4 ) " hazardous area means an area where during sor 

mal operations a hazardous atmosphere is likely to 
occur in sufficient quantity to constitute a bazard , 


(35) "hazardous atmosphere " means as atmosphere con 

taining any flammablo gas or vapour in a concen 
tation capable of ignition , 


Provided that in the case of mine which is 
situated partly in one district and partly in another , 
tho District Magistrate for the purposes of these 
regulations shall be the District Magistrate autho . 
Jised in this behalf by the Central Government, 


(36 ) " high line or outlino" mean , a rope usod to carry 

pipes, drill ng tools or other equipment from a 
derrick or mast to the derrick walk or other loca 
tion outside the derrick or mast , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (1)] * 


(37 ) " installation " means any fixed installation or part 

of a fixed installation which is maintained within 
the mine or is to be established therein in connec 
tion with exploitation of oil or gas or with explora 

tion with a vicw to such exploitation ; 
(38) " installation manager " means the person appointed 

in writing by the owner or agent of the installation 
to be incharge of and responsible for all opciations 
and activities on or in connection with the installa 

tion ; 
( 39 ) " ionising radiation " means emission due to self 

disruptive fission of atomic nucleus of any adio 

active substance which is hazardous to health ; 
( 40 ) “ kick " means a sudden presaure -surge of short dura 

tion caused by influx of formation fluids entering 

well being drilled . 
(41) " kelly cock " meang a valve installed between 

swivel and kelly or kelly and drill pipe to control 
preggure should a high pressure backlow of fluids 
Occur and keep the pressure off the swivel and 

rotary hose ; 
(42 ) " lubricator " means an extension of casing or tub 

ing above a valve on top of the casing or tubing 
head consisting of a pressure sealing device at the 
upper end to afford a seal on the wine - line or other 

connection , attached to tools run into a well; 
(43) " machinery" means — 
(a ) any stationary or portable engine, air or gas 

compressor, Boiler or steam apparatus ; or 
( b ) any such apparatus , , appliance or combination of 

appliances intended for developing, storing, trans 
mitting, conveting of utilising ençrgy ; or 


( 53 ) " quarter” means a period of three months ending 

on the 31st March , 30th June, 30th September or 

31st December ; 
( 54 ) " racked " refers to tubuldr goods or roug standing 

in the derrick or mast or stored on a pipe rack ; 
(55) " racking platform " means a platform in the derrick 

or mast at an elevation where a derrickman is 

normally required to handle stands being racked ; 
( 56 ) " railway " mcans a railways as defined in the 

Ind . an Railways Act, 1890 ; 
(57 ) Regional Inspector " means the inspector of mines 

incharge of the region or local area or area in 
which the mine is situated or the group or class of 
mincs to which the mine belongs , over which he 

exercises his powers under the Act , 
( 58 ) " rigging- up " meang an act of assembling the drilling 

rig and auxiliary cquipment prior to commence 

ment of drilling operations ; 
( 59 ) " rotary hose" means the hose thut conducts the 

circulating fluid from the stand pipe to the swivel 
and kelly ; 


any such apparatus , appliance or combination of 
appliances if any power developed , stored , trans 
mitted , converted or utilised thereby is . used or 
intended for use in connection with drilling, 
production and transport operations; 


(60 ) " rotary table " means a power operated turn -table 

on the rig floor primarily used for rotating the 

drilling string : 
(61) " Schedule " means a Schedule appended to these 

regulations ; 
(62 ) " stand ( s ) " means sections of pipe consisting of 

two or more made- up lengths which are racked in 

a derrick or mast ; 
(63 ) " standard railing" means a vertical barrier erected 

along exposed edges of a floor opening , ramp, 

platform or walkway to prevent falls of persons ; 
(64 ) " sub-structure " means the foundation on wbich 

normally the derrick and engines sit ; 
(65 ) " swabbing" means the operation of a lifting device 

on a wireline to bring well fluids to the surface 

when the well does not flow naturally ; 
(66) " toebard " means a vertical barrier at floor level 

crected along exposed edges of a floor opening, 
wall opening, platform walkway , or ramp to prevent 
falls of materials ; 


( 44 ) " monkey board " means a movablo or fixed platform 

installed above derrick floor on which work -pernons 
stand to handle pipes or other equipment tucked 
On the derrick ; 


( 45 ) " mud " means the liquid that is circulated through 

the wellbore during rotary drilling and workuver 

operations ; 
(46 ) " mud tank" means the reservoir or tank through 

which the drilling mud is cycled to allow sand and 
finc sediments to settle out wherç additives are 
mixed with mud, and where the fluid is temporarily 

stored before being pumped back into the well ; 
(47 ) " nud- pump" means a pump used to circulate mud 

down the drill pipo and up the apnulus under nor 
mal operation ; 


(67 ) " loxic -dust /gas " means any dust or gas which can 

cause a reversible or irreversible disturbance of the 
normal physiological processes of one or more hodily 
systems 


(68 ) " travelling block " means a multi- sheaved pulley 

block used in conjunction with the fixed crown 
block for raising and lowering the drilling string 
Casing, tubing rods and other tools ; 


(69 ) " well " means a hole in the ground, 


( 48 ) " official" means a person appointed in writing by 

the owner , agent or manager to perform special 
duties of supervision in a minc or part thereof 
and includes an installation manager , A safety offi 
cer and a fire officer ; 


( a ) made of being made by drilling , boring or in 

any other manner from which any petroleum or 
natural gas is obtained or obtainable or for the 
purpose of obtaining petroleum and natural gas i 


(49 ) " oil well" means a well which is on continuous 

production from an oil bearing zone or a well in 
which casing is fun for continuous oil production 
under foreseeable circumstances ; 


( b ) used , drilled or being drilled for the purpose of 
obtaining water for injection or for injecting 

natural gas , air, water or any other substance into 
underground formation ; 


(50 ) " petroleum class A and B ” shall have the same 

meaning ag is assigned to the term in the Indian 
Petroleum Act 1934 ; 


(70 ) " wellhead " means an assembly on top of the well 

casing strings with outlets and valves for controlling 
flow of fluids : 


( 71) " well perforating" means peiforating well casing 

or cement to provide flow passages for production 
or for testing or well stimųlation purposes ; 


( 51 ) " pipe -rack " means a structure located adjacent to 

but usually below the level of the rig floor , on 

which pipe or casing may be stored or racked ; 
(52 ) " platform " means a working space for persons, 

elevated above the surrounding floor or ground for 
the operation of machinery and equipment ; 


( 72 ) " Work -over or well servicing" means to perform 

one or more of a variety of remedial operations 
on a producing oil well with the hope of restoring 
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and incrcasing production . Examples of such ope 
rations are scraping, fishing depening, plugging 
back , pulling and resetting lino , squeeze wementing, 

shooting and acidizing ; 
( 73 ) " zone O hazardous areas” means an area in which 

hazardous atmosphere is continuously present ; 
( 74 ) * zone 1 hazardous area " means an area in which 

2 hazardous atmosphere is likely to occur under 

normal operating conditions ; 
(75 ) " zony 2 hazardous area" means an area in which 

a hazardous atmosphere is likely to occur only 
under abnormal operating conditions . 


(b ) When an accident causing loss of life or serions 
bodily injury occurs in or about a mine in connection with 
the generation , storage, transformation , transmission , supply 
or use of electrical energy, the owner , agent or manager 
shull also forthwith inform the Electrical Inspector of Mines 
by telepbone , express telegram or special messenger . 

( 2 ) If death results from any injury alrcady reported as 
Scrious Lunder sub- regulation ( 1 ) the owner , agent or manager 
shall within 24 hours of his being informed of the death , 
give notice thercof to the District Magistrate , the Chief 
Inspecľor and the Regional Inspector . 

( 3 ) In respect of every person killed or injured ils above , 
the owner, agent or manager shall send to the Chief Inspector 
particulars in Form IV - B and IV - C within seven days of 
guch occurrence or 15 days of the injured returning to duty , 
as the case may be. 


CHAPTER 11 - RETURNS, NOTICES AND PLANS 
3 . Notice of opening ( 1) The notice required by Sec 
tion 16 of the Act shall be submitted in Form I. 

( 2 ) When a mine has been opened , the owner , agent or 
bianager shall forthwith communicate the actual dutc of 
opening to the Chief Inspector und to the Regional Inspector. 


8 . Notice of discuse . — Where any person employed in 
a mine contracts any disease notified by the Contral Govern 
ment in the Official Gazette, the owner, agent or manager 
shall withiri thice days of his heing informed of the disease , 
give notice thereof in Form V to the District Mugistratc , 
the Chief Inspector, the Regional Inspector and Inspector of 
Mines (Medical) . 


9 . Plans .- - ( 1 ) The owner, agent or manager of every 
mine shall keep the following plans : 


4 . Quarterly returns. - On or before the 20th day of 
January , April, July and October in every year , the owner, 
agent or manager shall submit to the Chief Inspector and 
the Regional Inspector correct returns in respect of the 
preceding quarter in Form II . 

5 . Annual returns. - On or before the 20th day of February 
of every year, the owner , agent or manager sball submit to 
the District Magistrate and to the Chief Inspector annual 
retuins in respect of preceding year in Form III. 


6 . Change in name and addresses etc . - ( 1 ) When a change 
occurs in the name of ownership of a minc or in the address 
of the owner, the owner , wgent or manager shall within seven 
dayy liom the date of the change give to the Chief Inspector 
and the Regional Inspector notice in Form I. 

( 2 ) When any appointment is made of an agent, manager, 
installation manager , safety officer or fire officer or when 
the employment of any such person is terminated or any such 
rerson leaves the said employment or when any change 
occurs in the addresses of any agent or manager , the owner, 
agent or manager shall within seven days from the date 
of surh appointment, termination or change give to the 
Chief Inspector and the Regional Inspector notice in Form 


( a ) A key plan showing the arca duly demarcated , in 

which operations for the winning of petroleum or 
natural gas or both and ancillary operations are 

carried on . 
( b ) A plan showing the location of oil, gas and aban 

doned wells , gathering stations, pipelines including 
their access routes, railway , power , transmission line, 
public road or building or other permanent struc 
tures not belonging to the owner , rivers and water 

Courses within the winning area ; 
( 2 ) Every plan maintained in accordance with the provi 
sions of these regulations sball , 
( ) show the name of the pine and of the owner and 

the purpose for which the plan is prepared ; 
( b ) show the true north or the magnetic meridian and 

the date of the latter ; 
( c ) unless otherwise provided, it shall be on a scale 

having a representative factor ofm 
( i) 50 ,000 : 1, in case of key plans ; 
( ii) 20 , 000 : 1 . in case of plans showing location of 

oil , gas wells and other installations etc . men 

tioned in sub - regulation ( 1 ) (b ) . 
( d ) be properly inked in or durable paper or un polystcr 

tracing film and be kept in good condition . 


7 . Notice of accidcot. - ( 1 ) (a ) When there uccurs in 
or about a mine, 
(1 ) an accident causing loss of life or serious bodily 

injury in connection with mining operation ; 
( ii ) an explosion or ignition 
( iii ) a blowout ; 
(iv ) an outbreak of fire ; 
( v ) a bursting of any pipeline or equipment containing 

crude oil, natural gas , steam , compressed air or 
others substance at a pressure greater than the at 
niospheric pressure ; 


CHAPTER III - INSPECTORS, MANAGEMENT AND 

DUTIES 
10 . Qlinlifications of Inspectors . - - ( 1 ) After the coming 
into force of these regulations , no new person shall be appoin 
ted as Chief Inspector unless he holds a degree or diploma 
in mining engineering of an educational institution approved 
by the Central Government. 

( 2 ) After the coming into force of these regulations , do 
person shall be appointed as an Inspector unless he holds 
a degree or diploma in mining or petroleum engincering of 
in educational institution approved by the Central Govern 
Djent : 


( vi) a breakage or fracture of any cssential part of draw 

works, drilling line or failure of emergency brakes ; 


( vii) a brakuge, fracture or failure of any essential nart 

of any derrick , mast , machinery or apparatus where 
hy the safety of persons may be endangered : 


(viii ) an influx of noxious gases ; 
(ix ) any accident duc, to explosive ; 


Provided that, 
(i) in relation to electrical machinery installed in mines , 

a person holding a degrce or diploma in electrical 
engineering of an educational institution approved 
by the Central Government may be so appointed ; 


The owner, agent or manager shall forthwith inform the 
Regional Inspector by telephone or express telegram or by 
special messenger and shall also within 24 hours of every 
such occurrence give notice thereof in Form IV - A to the 
District Mugistrate , the Chief Inspector and the Regional 
Inspector, 


( ii ) in relation to other machinery or mechanical applian 

ces installed in mines , a person holding a degree 
or diploma in mechanical engineering of an educa 
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entered in x bound - paged book kept for the purpose , A 
list of all such compctent persons shall also be inaintained . 


tional institution approved by the Central Govern 

ment may be so appointed ; and 
( iii ) in relation to the provisions of the Act and of the 

regulations and of orders made hereunder which 
relate to matters concerning the health ind welfare 
of persons, a person holding a degree or diploma 
in mcd cine, surgery or in social science or labour 
welfare , as the cașe may bo , or an educational insti 
tuition approved by the Central Goverament or 
person holding such other qualifications ay the 
Central Government may approve in this behall 
may be so appointed . 


17 . General management. - - ( 1 ) The owner, agent and 
manager shall provide for the safety and proper discipline of 
Persons enployed in the mine . 

( 2 ) Except in a case of çmergency , do person who is not 
an olicial or a competent person shall give , otherwisc thun 
through the manager, instructions to a person employed in 
a mine; who is responsible to the nianager , 


11. Definition . -- For the purpose of this Chapter, vil und 
gus wells and all installations connected with the winning 
of petroleum or natural gas or both in an area duly demar 
cated by the owner or agent shall be deemed to constitute 
one mine : 


Provided that where special conditions exista , the Chief 
Inspector may , by an order in writing and subject to cuchi 
conditions as he may specify therein , permit or require the 
division of any one such area into two or more separare 
mincs . 


18 . Duties of persons employed in mines. --- ( 1 ) Every 
person shall strictly adhere to the provisions of the Act and 
of the regulations and orde s made thereunder and to any 
order or direction issued by the manager or an official with 
a vicw to the safety or convenience of persons, not being 
inconsistent with the Act and these regulations nor shall hc 
neglect or refuse to obey such orders or directions. 

(2 ) Before beginning work , cvery person shall examine 
his place of work and the equipment that he is to use and 
shall fojibwith repoit to his superior any dangerous defect 
that he may discover . 

( 3 ) Every person shall make use of all safeguards, safety 
devices and other appliances provided for his protection or 
the protection of others . 

( 4 ) Except in an emergency , no person unless duly 
authorised , shall interfere with remove , alter or displace 
any Safety device or other appliance provided for his pro 
tection or the protection of others or interfere with any 
niethod or procesy adopted with a view to avoiding accidents 
and injurice to health . 

( 5 ) No person shall, while on duty , throw any stone or 
other missile with intent to calişe injury or fight or behave 
in a violent manner . 


12 . Appointment of managers , - No mine shall be opencd , 
worked or rc -opened unless there is a manager of the 
mine, being a person duly appointed. If any question arises 
whether any person so appointed is competent to perform 
the duties of manager , it shall be referred to the Chicf Ins 
pector whose decision thereon shall be final. 


13 . Appointment of installation managers . ( 1 ) At every 
mine one or more installation manager or munagers shall be 
appointed to hold charge of tbe different installations of 
the mine. 

( 2 ) An installation manager may hold charge of more 
than one installation ; 


Provided that where the Regional Inspector in of the 

opinion that due to conditions existing at a mine It 
is not possible for the installation manager to 
perform his duties in proper manner . he may by 
Ein order in writing and for rcasong to be recorded 
thercin require the appointment of such number of 
installation managers as he may specify in the order . 


(6 ) No person shall sleep or rest in a dangerous place 
such as scaffolds or cranes , or in the vicinity of dangerous 
or toxic substances, rủinning machines, boilers or vehicles 
and heavy equipment. 

( 7 ) Every person shall wear protective equipment and 
clothing suited to his duties and to the weather conditions . 

( 8 ) Every person receiving any injury in the course of 
his duty shall, as soon as possible , report the same to an 
official or to tbe competent person in charge of a tjrst-aid 
station who shall Arrange for the necessary first-aid to the 
injured person . 


14 . Appointment of safety officer . The owner or agent 
of every mine shall appoint a safety officer , to assist the 
manager in promotion of safety and health at work , who, 
to the best of the knowledge and belief of the owner or 
agent, has skills and competence suitable for the appointment 
In case of any doubt the matter may be referred to the 
Chief Inspector whose decision thereon shall be inal. 


15 . Appointment of fire olcer . - ( 1 ) At every mine one 
or more peisons shall be appointed to be the fire officer for 
fire - fighting and to advise the manager on fire prevention 
mr .cusure . 


( 2 ) No person shall be appointed as a fire officer of more 
than one mine or in any other capacity in the same minc 
without prior permission in writing of the Regional Inspector 
and subject to such conditions as specified therein . 


19 . Duties of manager. - ( 1 ) In every minc. daily personal 
supervision shall be exercised by the manager . 

( 2 ) The manager shall see that sullicient supply of proper 
materials and appliances for the purpose of carrying out 
the provisions of the Act, regulations and orders made there 
under and for ensuring the safety of the mine and persons 
cmployed therçin are always provided at the mine; and if he 
is not the owner or agent of the nine, hc shall tenort in 
writing to the owner or agent when anything which he is not 
competent to order , is required for the aforesaid purpose. 
A copy of every such report shall be recorded in a bound 
paged book kept for the purpose . 

(3 ) The manager shall assign to every competent person 
hiy particular dutica , shall on his annointment make over to 
him a copy of the regulations, rules and byo - laws and of 
any orders made thereunder which affect him , and sball 
take all possible steps to ensure that every such person 
understands, carries out and enforces the provisions therein 
contained in a proper manner . 

( 4 ) The manager shall examinc all reports, registers and 
other records required to bo made or kept in pursuance of 
the Act , these regulations and orders made thereunder and 
shall countersign the sano and date his signature. He may 
however by an order in writing delegate this duty to an 
installation manager or other official. 


16 . Appointment of competent persons. - ( 1 ) The owner , 
agent or manager of every mine shall appoint such number 
of competent persons as is sufficient to secure , during each of 
the working shift for, 
(a ) adequatc Inspection of the installation and the equip 

ment thereof ; 
(b ) a thorough supervisjon of all operations at the 

installation : 
(c ) thc installation, running and maintenance in safe 

working order of all machinery in the nine ; and 
( d ) the enforcement of the requircments of the Act 

and these rogulations , 


( 5 ) The manager shall give allcntion to and cause to be 
carefully investigated any specific renresentation or complaint 
that may be made to him in writing by a work person of, 
the mind as to any matter affecting the safety of health of 
persons in or about the mine. 


( 2 ) Copies of all appointments made undor sub -regulation 
( 1 ) and duties assigned to the competent persons shall be 
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(6 ) When an accident resulting in any serlour bodily in 
jury to any person or in loss of lifo occurs in a mine, the 
manager shall Inspect the site of accident as soon as possible 
and shall also either himself or through safety officer havo 
an inquiry made into the causes of and circumstances leading 
to the accident . The results of every such inquiry and a plan 
and section of the site of the ac ident showing the details 
shall be submitted to the Regional Inspector within seven 
days of the date of occurrence . 

( 7 ) The manager shall rerform such othor duties as have 
beon specifics in this behalf under the Act , these regulations 
and orders made thereunder , 


( 2 ) Ho- shall advise tho manager on modurog necosgary 

to prevent dangerous sltuations . 
( 3 ) He ball inquirc into the circumstances and caused 

of all accidents whether involung persons or not 
and advise the manager on measures necessary to 

prevent recurrence of such accidents. 
14 ) He shall collect, compilc and analyse information in 

respect of accidents and dangerous occurrences with 
a view to promote safe practices and improvement 

of working environment, 
( 5 ) He shall organise regular safety cdụcation program 

mes and safety campaigns to promote safety aware 

ness amongst persons cmployed in the minc, 
(6 ) He shall see that all new workers and worhers trans 

ferred to new jobs received adequate safety training, 

instructions and guidancc . 
17 ) He shall maintain a detailed record of the work per . 

formed by him . 


( 8 ) The manager may suspend or take such disciplinary 
action as he think , fit against the workpersons for contra 
vention of any provision of the Act, the regulations and 
orders mode thereunder , 

( 9 ) The manager shall maintain in a bound paged hook 
kapt for the purpose , a diary , and shall record therein the 
findings of ench of his insnections and al o the action taken 
by him to rectify the defects mentioned , if any 


20 . Duties of installation manager . The installation mana 
ger shall carry out the following duties : 
( 1 ) He sball havc responsible charge and contiol of 

such installations and shall carry out such duties 

as may be assigned to him by the manager . 
( 2 ) He shall see that a notice of his appointment is 

pasted at a place in the installation in quch a position 

that it can be easily and conveniently rçad 
( 3 ) He shall nee that in tho installation assigned to him . 

all work is carried out in accordance with the pro 
visions of the Act and these regulations and orders 

niade thereunder, 
( 4 ) ( a ) He shall visit and examine the installations 

under his charge on every working day to see 

that safety in every respoct fs cosured . 
(b ) He shall maintain a detailed record of the re 

sults of each of his inspections and also the 
action taken by him to rectify the defects noticed 

if any, 
(5 ) He shall see when any drilling rig , work -over uig 

and associated cquipment or production cquipment 
or pipeline is shifted or newly installed that it is 
giver a trial-run before it is put into use and shall 

be present during every such trial run . 
( 6 ) HC shall see that all persons omployed at the ins 

1allation are thoroughly instructed and familiar with 
the provisions of the standing ordere made under 
these regulations relating to prevcntion of blowout 

and fire . 
( 7 ) He shall see that the provisions of the Act and 

these regulations or orders made thereunder relating 
to the installation, maintenanco , operation or exa 
mination of machinery and equipment arc piorerly 
carried out by himself or by competent persons or 
workpersons as the caso may be, appointed for the 

purpose . 
( 8 ) ( 4 ) When during the construction of an installa 

tion or any operation thereat there is an emer 
gency or apprehended emergency endangering the 
life or safety of any person or the stability and 
safety of the installation , he shall take or require 
to be taken such measures as are necessary or er 

pedient to avoid the emergency . 
10 , No requirement in these regulations shall fic 

taken as prohibiting or restricting tho tnking 
of such measures . 


22 . Duties of fire officer . - - The fire officer shall carry out 
the following duties : 
( 1 ) Ile shall cosure the observance of the frovisions of 

the Act, regulations and orders made thereunder con 
corning fire detection and fire- fighting systems and 
shall advise the management on measures necessary 

to ensure adequate protection against fire . 
( 2 ) He shall ensure proper layout , installation and main 

tenance of fire-lighting cquipment. 
(3 ) He shall see that contingency plan for likely fire 

situations are prepared. 
(4 ) (a ) He shall organise regular training of persons in 

charge of early fire-fighting duties with particular 
reference to contingency plan for fire , correct 

size -up and handling of fire problems : 
( h ) He shall see that persons in -charge of fire -fight 

ing duties undertako simulated firo drills at least 

once in overy month to study promptness of 

response and effective tactics ; 
( 5 ) He shall examine at Icast once in cvery quarter all 

devices and equipment of fire detection and fire 
fighting systems in the mine and report any defect 

in the same to the manager ; 
( 6 ) He shall exercise a general supervision and co - ordi 

nation during control and extinguishment of any fire 

in the mine ; 
( 7 ) He shall inquire into the causes and circumstances of 

& 11 ftres with a view to prevent recurrenco . 
(8 ) He shall maintain a detailed record of the work 

performed by him . 


23. Duties of competent persons. — ( 1 ) Every competent 
person shall be subject to orders of superior official. 
( 2 ) He shall not 
( a ) depute another person to perform his work without 

the sanction of his superior officials ; 
( b ) absent himself without having previously obtained 

permission from such official for the period of his 
absence or without baving been relieved by a duly 

competent person , and 
( c ) without permission from such official, perform during 

hly shift, any duties other than those for which he 
has been appointed . 


21 Duties of safety officer. 
prie the following duties : 


The safety officer l ull carry 


( 3 ) He shall , on the appearance at his place of work any 
hazardous condition , take prompt corrective mcasures to elimi 
nate the hazard . 

CHAPTER IV - DRILLING 


( 1 ) He shall inspect, as often as may be necessary , 

the installation of the mine with a view to identify 
the latent dangers which may cause bodily Injury 
or impair health of any person . 


24 . Derricks. - ( 1 ) Every part of a derrick shall be of sound 
construction and adequate strength and shall be maintained 
in safe working order. 
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(2 ) The derrick shall be firmly connected to a rigid 
foundation and shall bo adequately secured to prevent it from 
overturning. 
, 25 . Derrick platforms and floors. ( 1 ) On every derrick 
or portable mast , a platform of at least 0 .60 metres wide 
shall be provided on at least one side of the crown block . 
The platform shall be equipped on its outer edges with a 
two - rail railing of at least one metre high and toe-board 
0 . 15 metre high . 

( 2 ) On every derrick or mast, the platforms shall be 
provided for persons to stand on while they handlc pie or 
other cquipment racked in or on the derrick . The platforms 
shall completely cover the space from the working edge of 
the platform back to the legs and girts of the derrick and 
shall be firmly secured . 

( 3 ) The working edge of monkey board platfoīms shall 
bc so placed that there is adequate clearance for safe passage 
of travelling block . 

(4 ) Platforms, floors and walk - ways shall be kept free of 
dangerous projections or obstructions and shall be so main 
tained that adequate protection against slipping is provided . 

26 . Ladders. - ( 1 ) Every derrick shall be equipped with a 
laddor Arrangement ensuring safe access to all elevated walking 
and working platforms. 

( 2 ) Access from ladder to working platforms shall be pro 
perly secured with railings and toe -boards. 

( 3 ) The top end of cach ladder or ladder section shall 
cxtend not less than one metre above the platform . 

(4 ) (a ) Landing platformy or cages shall be provided on 
ladders of more than 6 metres to a maximum unbroken length 
of 9 metres . 

(b ) All landing platforms shall be equipped with railings and 
toc-boards so arranged as to give safe access to the ladder : 


(2) (a ) No draw -work shall be operated unless all guards 
are in position and maintained . 

(b ) If lubrication fittings are not accessible with guards 
in place , machinery shall be stopped for oiling and greasing . 

(3 ) The brakes, linkage and brake flanges of draw -works 
shall be examined by a competent person once at lçast in 
every 24 hours . If any defect is discovered during such 
examination , the draw work shall not be used until such 
defect is rcmedied . 

(4 ) The draw works shall be provided with an automatic 
device to prevent the ascending travelling block from coming 
closer than two metręs to the crown block . 

33. Cathead and catlinc . - ( 1) Cathcads operated manually 
shall be equipped with a guide divider to ensure separation 
fo the first warp of line or rope. 

( 2) The key gcat and projecting key on a cathead shall be 
covered with a smooth thimble or plate . 

( 3 ) (a ) When a cathcad is in use , a competent person shall 
be at the controls and in the event of any cmergency , he shall 
immediately stop the rotation of the cathead , 

(b ) The operator of the cathead shall keep his operating 
arca clear and shall keep the portion of the catline not being 
used , coiled or spooled . 


34 . Tongs. - ( 1 ) Make- up and break - up topgs shall be used 
together for tightening or loosening of pipe jointy. 

(2 ) Tong counter balance weights and lines shall be pro 
vided with guards to prevent accidental contact. 

(3 ) The ends of tong safety lines shall be secured with not 
less than three wire- line clampe . 


35 . Safety chains . — Tongs , çnds of rotary hoge and sus 
pension sheavęs shall be fitted with safety chaitis to provide 
support in the event of failure of normal connection . 


Provided that the Chief Inspector may permit in any mine 
or part thereof any alternative precautionary mcasures to be 
taken in licu of landing platforms. 

27. Safety belts and life lines - Every person who works 
above the first girt of a derrick or mast shall be provided 
with approved type of safety belt and life line and shall Liso 
the same unless he is otherwise protected against thc danger 
of falling from a height. 

28 . Escape Line . - Every derrick shall be provided with an 
escape line installed in such a manner as to lead away from 
the derrick . 


36 . Hoisting lines. - ( 1) All hoisting lines (wire ropes) shall 
bę visually examined by a competent person once in seven 
days and the superficial condition of the wires as to wear, 
corrosion , brittleness and fracture shall be noted . A report of 
every such examination shall be recorded in a bound- paged 
book kept for the purpose and shall be signed and dated 
by the person who made the examination . 

( 2 ) If on any examination made as aforesaid there is 
discovered any weakness or defect by which the safety of 
persons may be endangered , such weakness or defect shall 
bo immediately reported , in writing to the installation manager 
and until such weakness or defect is remedied the hoisting 
line shall not be used . 


29 . Weight indicator . - On every drilling rig a weight in 
dicator shall be provided and used to register a close indica 
tion of the load suspended from the hoisting line. 


30 . Escapc exits. — The rig floor area and each drowwork 
engine floor area shall have Dot less than two escape exits 
placed on opposite sides of the rig to give un - obstructed 
escape . 


( 3 ) The wearing pints of every hoisting line shall be moved 
by cutting off at least thirty metres of the hoisting line after 
every 3000 tonpc-kilometres or at shorter intervals, if neces 
sary , so as to prevent excessive wear of the hoisting line . 
The operation shall be carried out under the supervision of 
the driller or other competent person who shall record the 
date and other particulars thereof in a bound - paged book 
kept for the purpose and shall sign and date the same. 


31, Guardrails , handrails and covers . - ( 1 ) Floor openings 
and floor holes shall be guarded by a standard railing and 
toe -board or cover . 


( 2 ) Every open -sided floor or platform 1. 8 metres or 
more above adjacent floor or ground level where any person 
is allowed to work or pass shall be guarded by a standard 
railing . 


( 3 ) On the inside of all mud tank runways standard , rail 
ing shall be provided unless other means are available to 
prevent a person from falling into the mud tanks. 

(4 ) Open -sided floors , walkways, platforms or rlinways above 
or adjacent to dangerous equipment it and similar hazards 
shall be guarded with a standard railling and toe-board , 


37 . Rigging equipment for material handling ( 1 ) Rigging 
equipment including cranes for material handling shall be 
checked prior to and during its use to ensure that it is safe . 

(2 ) Rigg ng equipment shall not be loaded in excess of its 
recommended safe working load . 

( 3 ) While operating cranes in the vicinity of overhead clec 
tric transmission line, adequate precaution shall be taken 
against accidental contact with the electric transmission line 
unlegg the same is hept de -energised during movement of 
the crane. 

38 . Storage of materils . - - ( 1 ) All materials stored in tiers 
shall be stacked , racked or otherwise secured to prevent 
sliding, falling or collapse . 

( 2 ) Passage ways shall be kept clear to provide for the 
free and safe movement of material handling equipment or 
persong. 


32. Draw works ( 1) The draw -works shall be fitted with 
a suitable device with its control near the driller s stand to 
stop the draw -works in case of emergency . 
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39 Construction and loading of pipe jachs - Il ) Consilium llow to be diverted through u full opening line vi through 
Lion oi pire racks shall be designed to support y lond placed erther of two lines each containing an adjustable choke a 
thcieon 

connected to a mud tank through mud gas separator 
( 2 ) Adequate provision shall be made to pieyent pipe , 

( 4 ) Kelly cochs shall be provided between swivel and 
tubulai material or othei found material froni rolling off 

kelly and also between kelly and drill pipe 
pipe rucks . 

43 Control system for blowout preventeis ( 1 ) All manual 
( 3 ) No person shall yo hetween pipe rucks and a load contioly for mechanically operated blowout pieventer , sball 
of Pipe dwing loading, uploading and transferring operations be located at least 0 60 metres outside the denick substruc 

ture. Insti uctions foi Operating the controls shall ho posted 
40 Rigging up and rig dismantling - - ( 1 ) The raising and prominently nieji the control wheel 
installation of heavy loads shall be donc duling dayi ghat 
hours unless adequate general lighting arsungcmenty aic pro 

( 2 ) All contiols of power upciated blowout preventeis 
vided at the place or woh , 

shall be located near to the driller on the derr ck flooi 
(2 ) All loose pajts and tools shall be securely fastened 

( 3 ) A nemote control pancl for the blowout preventeis 

shall also be installed at ground floor Icvel a safe distance 
( 3 ) Guy lines , high lines , snub lines and such other lines 11om the deriich , floor 
as may be necessary shall not be installed within six meties 
of any electric transmission line 

( 4 ) All contiols fui blowout preventors be clearly 

identificd wth suitable muikers 
(4 ) The exhausts of internal combustion cngines shall be 
provided with water quenched on othời cflective spark 

44 Testing ut blou out picvention equipment - - ( 1 ) The 
arrestors . 

blowout prevention equipment including pipes and contiol 
( 5) High pressure circulating fluid lines and steam line 

and control valves shall be pressure tested - 
shall be securely bolted down 

( a ) during initial installation and subsequent installations 
(6 ) While dismantling the riy the wellhead shall be pro 

to working pressure , bag type picventers ball bu 
tected against damuge from sliding or falling object 

subjected only 10 70 per cent of working picssure , 
( 7 ) Components from aloft, including nuts boks and cients 

(b ) beſoje drilling out cement from any study of casing 

to maximilin calculated piessure that the casing can 
shall be lowered safely to the ground either singly bundled 

be subjected to , 
Or in containers 

(c ) following icpairs that requirc disconnecting a pic suc 
41 Mud tanks and mud pumps - ( 1 ) Mud tanky shull he 

scal to working pics 11C , bag type picventers shul 
so designed and installed as to provide positive suction 10 

be subjected only to 70 per cent of working pic .sul 
mud pumps 

12 ) 1 he blowout prevention cquipment including pipes 
Provided that the Regional Inspectoi may, by an ordei in 

ind conuol valves shall he function tested 
writing, excmpt any part of the mine Jrom the observance 
of this precaution if he con deis such ohveri ne not neces 

(n ) Onccm each tip in case of blind n e pie 
sary 

venters , 
(2 ) All mul pumpy connected to a duulling iic shall (b ) at least once daily in case of ripe ram type preven 
he equipped with a safety pressuie relief valve and on 
operating gaugc in the system The vulve shall be set to 
dischuige at a pressure not in excess of the established working 

(u ) in case of hag type preventers once in cnch tur in 
pressure of the pump, pipe and fittings 

the drill pipe 
( 3 ) The discharge from a safety pressure relief vulve 

( 3 ) ( 9 ) Full particulars of all testy mentioned above shall 
shall be pired to . pla e whcie il will not endinger for 0 .15 be iecorded in the daily nerort and in the case of pressure 
( 4 ) Theic shill he no vulv between a pump and 

test, the pressure applica and the duration of test shall also 
its 

bo recordel hy the poison making the tests 
safety picsyure 1chel valve 

( b ) If during test any blowout prevention cquumcnt is 
42 Blowout prevention cquipment - - 1 ) In a well witei the found to be defctive it shall be made sei viceable hefore 
surface casing is set no drilling shall be wned out inless 

opeiations Are Icsumed 
blowout prevention equipment is securely installed and 
mantained 

45 Precautions winst hlowout ( 1) The following con 

trol equipment for the drilling mud system shall be installed 
( 2 ) Blowout revention equ pment shall at least con ist 

and hopi in 11e during dulling onerations - 

(a ) a pit level indicator icristering incirase o jeduction 
( a ) one bag type pieventer for closing regardless whethei 

in the drilline mud volunc It shall include a VISLI ? 
drilling equipment is in the hole or not , 

and aid o Wlning device men the chullei st nii , 
( b ) one lylind rum preventer for closos acant in 

( b ) a device to cullately mesue the volume of mud 
open holc , 

icquued to leor the well filled at all times , 
(c ) one pipe jam picventer , lovated helow the blind 

(c ) a gas letector ou explosinieter at the pumaiy shala 
ram preventei , foi Closing with drilling egipnient 

shakci and connected to audible oi visual im 
in usc in the hole 

near the drillers stand 
( 3 . ) The blowout prevent on equipment shall inuuta 

( d ) a device to cosure filling of well with mud when 
two seamless steel pipes at least 50 millimetres in diameter 

thr strina is heilg pilind out. 
And connected to the blowout pieventei assembly , one for 

(e ) a contiel der ce neri the duller s stund to close 
bleeding of pressure and one for killing the well The pues 

The mud sumn when the wall kicks 
shall be straight and led to opposite side of the diilling plat 
for Each pipeline shall be located helow at least one sct 
of blowout picventors 

( 2 ) If the control cquipment mentioned in sub -regulation 
( 1 ) indicate that tomation ſuds die entering the well imnie 

diate stops shall be tahun to contiol the well 
(h ) Each p pelinc shall congunt of components ha ini 
working pressure equal to that of the blow out picventes 

( 3 ) ( c ) The managei of evci y mine in wh ch blowout nie 

antion equipment is installed sh +]] si limit to tho Regional 
(c ) The bloed off i ne shall be secuely tied down ind Inspector within 60 days of the coming into force of these 
connected to a suitable manifold which shall peimit the iegulations or in the case of a new installation within 30 days 
260 GT/ 84 — 7 
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of the installation , standing orders specifying the action to 
bo action when a well kicks and the duties of cach person 
employed on tho rig and such other persons as may be ncccs 
sary for blowout drills and actual cmergencies . 

(b ) Tho Regional Inspector may, by an order in writing, 
approve of such standing order, either in the form submitted 
to him or with such additions and alterations as he may 
think fit; the standing orders so Approved shall be enforced 
at the mine . 


( c) A copy of the standing orders shall be posted pro 
minently near the rig . 

(4 ) Euch person employed on a rig shall have an ude 
quate understanding of the warning signs of kick , the standing 
orders mentioned in sub - regulation ( 3 ). the blowout preven 
tion equipment and be able to operato the controly for blow 
out preventers. Blowout prevention drill shall be conducted 
for this purpose once in seven days . 

( 5 ) Suitable control valves shall be kept available near 
the well which can be used in case of emergency to control 
the well. 

(6 ) When running- in or pulling -out tubings , a gato valve 
und tubing banger shall be pre -assembled and kept leadily 
Available at the well, 


46 . Precautions after a blowout has occurred . - ( 1) On 
the appearance of sigos indicating that well is blowing out, 
all persons other than those whose presence is deemed neces 
sary for controlling blowout shall be immediately withdrawin 
from the well. 

( 2 ) During the whole time that any work of controlling 
a blowout is in progress the following precautions shall be 
taken , 

(a ) a competent person shall be present on the spot 
throughout; 

(b ) an area within 500 metres of the well on the down 
wind direction shall be demarcated as danger zone ; 
(1) all electrical installations within the danger zone 

shall be de - energised ; 
( ii) approved safety lamps or torches shall only be 

used within the danger zona; 
( lii) no naked lights or vehicular traffic shall be permitted 

within the danger zone. 


(b ) All high pressure pipes fitted with flexible joints shall 
be suitably anchored and pressure tested before cementing 
operations commence . 

48 . Drill stem test.- ( 1) Prior to the commencement of 
drill test, 
(a ) blowout prevention equipment shall be pressure and 

function tested ; 
(b ) fire- fighting equipment shall be kept readily avail 

able for immediato use ; 
(c ) no person other than those required for the test shall 

be admitted on the drilling floor; 
( d ) the test line shall be securely anchored at each end 

and at cach 9 . 0 metres interval . The kelly hoso shall 

not be used as part of the test line, 
( e ) the test line and valves shall be examined by a com 

petent person and no test shall be taken if Any 

defect is discovered until such defect is rectificd . 
(2 ) Initial opening of drill stem test tools shall be res 
tricted to day light hours only ; 

(3 ) When oil or gas has been recovered during a drill 
stem test, the drill pipe shall not be pulled out unless the 
well is properly killed and steps are taken to ensure that 
there is no possibility of oil or gas being persent in the 
drill pipe. 

( 4 ) Gas produced to the atmosphere during a drill-sten 
test shall be burned through a flare -line. 

CHAPTER V - -PRODUCTION 
49. Well completion by perforation . ( 1 ) (a ) Explosives used 
in well - perforation shall be transported in suitable containers. 

( b ) No person other than a competent person authorised 
for tho purposo shall handle , transport and use explosives 
meant for well-perforation, 

(2 ) Well-perforation operation shall be carried out under 
the direct personal supervision of an official authorised for 
the purpose . 

(3 ) Beforç commencement of perforation operation , the 
official shall see that 
( a ) the well is filled with proper fluid (mud , water / oil) 

to overbalance tho expected bottom hole pressure , 
(b ) the blowout prevention equipment is piessure and 

function tested ; 
(c ) tho perforation gun can be safely lowered down the 

well; 
( d ) a lubricator is provided at the well -head to afford 

a scul on the wireline of the perforation gin; and 
( c ) all equipment including drilling rig . pipe rack , and 

cabin used for perforation are efficiently cathed ; 
electrical bonding is established between eguinment 
und well- head before connecting up explosive 

charges . 
( 4 ) Well- perforation shall not be carried out during night 
hours or under conditions of lightening, thunder , high winds 
and heavy rain . 

15 ) Normal work at the well shall not be resumed until 
firing of the change has been completed and the official has 
rooved the perforation equipment from the site . 

50 . Well testing. - ( 1 ) Before commencement of 
testing of well , the christmas tree, flowliness and asso 
ciated fittings shall be pressure - testel to the maxi 
unum pressure anticipated at the surface . 

( 2 ) Well testing shall be done under the direct 
personal supervision of the installation manager; ho 
shall see that, 
( a ) no operation to activise the well is donc 

during night hours : 
(b ) flowlines are firmly anchored to the ground ; 
( c ) the separator safety valve is in good work 

ing order and properly adjusted ; 


( c ) a competent person shall aşcertain the condition of 
ventilation and presence of gases with an approved instrument 
so far as safety of persons is concerned ; 


( d ) there shall be available at or near the place two 
closed circuit respirators for use in emergency . 

( ) adequate fro - ighting equipment shall be kept avail 
able for immediate usc . 


47 . Drilling operations.-- ( 1 ) At thọ beginning of every 
shift the instruments and controls at the driller s stand , draw 
works, mud pumps , hoisting line, catline and blowout pie 
vention equipment shall be examined by the driller and he 
shall satisfy himself that they are in good working order. 


( 2 ) The driller shall ace that no person remains in a 
position of danger at or near the rotary table before the 
rotary table is set in motion . 


(3 ) Tools or other materials shall not be carried up or 
down a ladder unless properly secured to the body, lenying 
both hands free for climbing. 


(4 ) The hoisting line shall not be in direct contiact with 
åny derrick member or material in the derrick except the 
crown block and any travelling block shçavca, a line spooler , 
a line stablizor or weight indicator. 


( 5 ) ( a ) When cementing, no person shall be allowed on 
the rig floor , near the well head or near the cementing equip 
ment oxcept those actually engagod on the operation . 
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( d ) adequate facilities are provided to safely 

collect the well p . oducts in tanks or pits : 


and 


(c ) adequate fire fighting equipinent is readily 

available for ainmediate use . 


( 3 ) During weu cesting, in the event of any oil 

or gay shov , immediate steps shall be taken 
to bring the well under control. 


51. Group gathering stations. - ( 1 ) (a ) When it 
is intended to construct any new group gathering 
station for oil and or gas or carry out alterations at 
any group gathering station the owner , agent or 
manager shall, not less than 60 days before such 
construction or alteration give notice of such inten 
tion to the Regional Inspector ; 

(b ) The notice shall contain details of production 
facilities, measures for protection againstt fire, burst 
ing or failure of equipment dangerous accumulation 
of inflammable vapour, air and water pollution ; 


( 3 ) A non -return valve shall be installed in each 
discharge line as close to the wellhead as practicable . 

14 ) All discharge or bleed - off lines shall be SC 
curely anchored . Bleed - off lines shall discharge into 
open tanks or to a pit . 

( 5 ) During fracturing operation the official shall 
sec that within 30 metres of the well , - - 
( a ) no person other than thosc icquired for 

fracturing operation remain ; 
( b ) no naked fine or other sources of ignition 

is permitted ; 
( c ) all electrical equipment is de -energised ; and 
( d ) adequate fire - fighting equipment is avail 

able for immediate uso . 
( 6 ) Pumping units shall be located crosswind at 
Icast 15 metres from the wellhead and pumping shall 
be done during daylight hours , 


(c ) The notice shall be accompanicd by a plan 
showing the name and location of the production 
facilities , the name of cach well connected to the 
station and any railway , public road or public works 
lying within 60 metres of the station . 


( 2 ) If the Regional Inspector by an order in 
writing so requires, shall make such additions or al 
terations to the installations , as he may specify in the 
order . 


54 . Precautious during loading and unloading of 
tank vehicles with oil.- ( 1 ) Every tank vehicle , 
while it is being loaded or unloaded and until its 
valves have been shut and filling pipe and discharge 
faucets closed , shall be attended by a competent per 
son authorised for the purpose. 

( 2 ) Loading and unloading of tank vehicles carry 
ing oil shall be performed during daylight hours . 

( 3 ) In the tank vehicle loading and unloading 
arcas all oil pipelines, filling and delive . y hoscs or 
metal pipes, metallic loading arts, swivel joints tank , 
clasis of tauk vehicle shall be electrically continuous 
and bc efficicntly earthed . 


52. Precautions during acidizing operations.- -- 
( 1 ) Acidizing operations at a well shall be carried out 
under the direct personal supervision of an official 
authorised for the purpose . 

( 2 ) Prior to acidizing operations all pressure lives 
and associated equipment shall be tested to a pres 
sure one and a half times tho expected working 
pressure . 


( 4 ) No mechanically propelled tank vehicle shall 
be loaded or unloaded until its engine has been stopp 
ed and battery isolated from the clectrical circuit . The 
engine shall not be restarted and the battery shall not 
be connected to the electrical circuit until all tanks 
and valves have been securely closed . 

( 5 ) Adequate fire -fighting cquipment shall be kept 
readily available during loading and unloading of tank 
vehicles for immediate use . 


( 3 ) A non -return valve shall be installed in the 
trcating line as close to the wellhead as practicable . 


( 4 ) The official shall sce that - - 
(a ) no person other than those required for 

acidizing operation remain in the vicinity 

of the well; 
(b ) every person handling acid is provided with 

and uses protective outer clothing, gloves 

and footwear ; and 
( c ) an adequate quantity of lime is readily avail 

ablc and used to neutralize any acid spilled . 


( 55 ) Wellheal storage tanks — ( 1 ) ( a ) Every tank 
for the storage of crude oil in bulk shall be constructed 
of iron or steel in accordance with specifications ap 
proved in writing by the Chief Inspector ; 


( b ) The tanks shall be crected on firm foundations 
or supports of non - combustible material in accordance 
with sound engineering practice ; 


( c ) Tho height of a storage tank shall not exceed 
one and a half times its diameter or twelve metres 
whichever is less . 


(53) Precautions during fracturing operations.- - 
( 1 ) Fracturing operations at a well sball be carried 
out under the direct personal supervision of an official 
authorised for the purpose . 

( 2 ) Prior to fracturing operaions, discharge pipe 
line upto the last valve on the wellhead shall be 
tested to a pressure onc and a hal times the expected 
fracturing pressure . 


Explanation - For the purpose of this clause the 

height of a tank shall be the height froin its 

bottom to top curb angles , 
( d ) An ait space of not less than 5 percent of the 
total capacity of the tank of the space prescribed in 
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the specification referred to in sub - regulation ( 1 ) ( a ) (b ) No person shall stand noar the line during 
whichevc . is less shall be kept in cach lank . 

swabbing, scrapping wax or otherwise using bailing 

line. 
( 2 ) (a ) Every storage tank after being installed 
or re- installed before being put into use , shall be testel 

( 4 ) A mastu gale valve and tubing hanger shall 
by water pressure by a competent person to ensure be pre - assembled and kept readily available at the 
that it is free from leak and suitable for storage of well for immediato use in case the well kicks during 
crude oil , 

pulling - out or running in tubings. 
( b ) A report of such test shall be maintained in ( 5 ) ( a ) No well servicing operation shall be car 
a bound paged book hept for the purpose and signed ried out at any live well unless proper blowout pieven 
and dated by the person making the test . 

tion equipment is securely install d and maintained . 
( 3 ) ( a ) Evcry above ground tank shall be enclosed (b ) Before commencement of well servicing operation , the 
with a dyke or buid constructed above the grouod blowout prevention equipment shall be pressure and function 
level with a containinenų volume equivalent to the 

tested . 
maximum capacity of the largest tank within the (6 ) No tubing shall be pulled cut of any well unless the 
enclosure . 

well is properly killed . 

57 . Artificial liſting of oil . — ( 1 ) Unless a submersible 
(b ) All cnclosure mentioned in clause ( a ) shall 

pump is used for tho pupose , a properly constructed working 
be provided with proper drainage system to prevent platform shall be provided at the well where urtiicial lift 
accumulation of oil or water in the enclosures . 

equipment is to be used . 
4 ( a ) Every storage tank including its roof and all 

( 2 ) No repairs, lubrication or greasing shall be done un 
metal connections shall be electrically connected with 

less the pumping unit is stopped., 
the carth in an efficient inanner. 

( 3 ) All surface control valves for gas lift, intermittent 

gay lift or free plunger lift systems shall bc clearly marked 
( by The effectiveness of earthing shall be testod 

for ready identification . 
once in twelve months . The resull of every such test 
shall be recorded in a bound paged book kept for the 38 . Temporary closure of producing wells . - ( 1 ) ( a ) When 
purpose and shall be signed and dated by the person 

it is intended to close temporarily any producing well, it shall 

be filled with mud , water / oil so that the hydrostatic pres 
carrying out the test. 

sure of the fluid column overbalances the formution pressure 
( 5 ) Every storage tank shall be protected against 

to prevent loakage of oil and gas at the wellhead , 
lightning by suitable lighting arrestors. 

(b ) The control valves of the christmas tree shall be 

completely closed and the control wheels shall be removed . 
( 6 ) ( a ) No person shall entor a tank for cleaning 

(2 ) ( a ) The christmas tice shall be examined for leakage 
or maintenance unless the tank has been cxamined by 

Once in 30 days by a competent person authorised for the 
a competent person found to be gas- frec and safe purpose . In case any leakage is detected during such exami 
for entiy 

Dation the competent person shall take immediate steps to 

stop it. 
( b ) When it is necessary to enter into a tank which 

( b ) A report of every such examination shall be recorded 
is not gas- free or in which the oxygen content is Jess 

in a bound paged book kept for the purpose and shall be 
than 19 percent, persons who are required to enter nigned and dated by the person who made the examination . 
the tank shall be provided with self -contained breath 
ing apparatus or a full facepiece mask with a pressure 59. Plugging requirements of abandoned wells.- ( 1 ) When 
supply of respirable air . 

it is intended to abandon a well, - 

(a ) all permeable formations shall be isolated with 
( c ) During the whole time that any work of clean 

cement; 
ing or maintenance inside a tank is in progress , 

(b ) a cement plug of minimum length of 50 metres shall 
( i) a competent person who is qualified to 

be placed at the bottom of the well; 
administer artificial respiration and first aid 

( c ) a cement plug of a minion length of 50 metres 
shall be present on the spot throughout ; and . 

shall be placed across the shoe of the surface casing : 

(d ) all casing shall be cut off one metro below ground 
( ii ) approved portable hand -lamps shall be 

level and capped with a three metre cement plug and 
cxclusively lised in such work . 

a welded plate ; and 

(e ) cased wells may be abandoned by placing a bridge 
56 . Well servicing operations . - ( 1 ) Every derrick 

plug above the top of perforations capped with a 
or mast shall be carefully cxamined by a competent 

three -metre cement plug . 
person before it is used for well servicing Operation . 
Guy ropes shall be fastened to the derrick or mast , (2 ) Every abandoned well shall be clearly identified at 

sito . 
2 ( a ) The crown block , travelling block , wire lines, 
hooks and clevatory shall be carefully examined by a 

CHAPTER VI - TRANSPORT BY PIPELINES 
competent person before it is used . 

60. Application . — The Regulations in this chapter shall 
(b ) When operations a e carried out with a hoist apply only to the transport of mineral oils (which in turn 

includes natural gas and petroleun ) by means of pipelines 
and stationary derrick , the floor block shall be fastened 

within any mine as defined under regulation 11 and also 
to a substantial anchorage . 

within the Ojlfields. 


( 3 ) ( a ) Every person shall keep clear of the wire 
line between the drum and floor block , 


61. Right of way to be acquired -- No pipeline and installa 
tion connected with a pipeline shall be constructed without 
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acquiring the necessary land and rights for construction and 
access for inspection , muintenance , repairs and patrolling 


( 4 ) A flammable liquid within tho classification of class 
A of class B petroleum shall not be used for cleaning 
purposes without prior permission in writing of the installa 
tion manager . 


62. Approval of the routc and design of pipelinev. - ( 1 ) 
No pipeline shall be laid except with the pormission in writ 
ing of tho Chief Inspector and in accordance with auch 
conditions as he may specify theicin . An application for 
permission under this sub -regulation shall be accompanied 
by two copies of an up-to - dato plan of the aica where pipe 
lines are proposed to be laid showing the proposed loute , 
extent of land over which right of way has been acquired 
and also a note containing details of construction , testing and 
nrovisions proposed to be made for tho maintenance and 
patrolling of pipeline , protection against uncontrolled escape 
of fluids from the pipeline ani pressures in excess of those 
for which the pipelino is to be designed , as also measures 
for prevention and control of file . 

(2 ) Where it is proposed to iny pipelinc within 45 metres 
of any taulway or of any public works in respect of which 
this regulation is applicable by reason of any genoral or special 
order of the Central Government or of any public road or 
building or of other permanent structure not belonging 
to tho owner of the mine , every application for permission 
under sub- regulation ( 1 ) and the accompanying plan shall 
also specify the position of pipelinc in relation to the 
railway , public Toad or works or building . A copy of the 
application shall also be sent in the case of a railway . to 
the railway administration concerned ; and in the case of any 
public works as aforesaid to such authority as tho Ceatral 
Government may by general or special order direct. 


67 . Precautions against flanimable gas — ( 1 ) No person 
shall enter or be permitted to enter any cellar , sump, pit 
or any confined space or zone O hazardous area or the 
area where a flarc has become accidentally extinguished unless 
a test with an explosimeter or other approved inutrument made 
by a competent person , indicates that tho area is safe for 
persons to enter. 

(2 ) Where any test mentioned in sub -regulation ( 1 ) shows 
the concentration of flammable gas to exceed 20 percent of 
the lower flammable limit the supply of clectric energy shall 
bo cut ff inmediately from all cables and apparatus lying 
within 30 metres of the installation and all sources of 
ignition shall also be removed from the said area . Normal 
work shall not be resumed unless the area is made gas-free . 


68. Safe distance. - ( 1 ) No person shall smoke within 
30 metres of any well , separator, oil storage tank or other 
unprotected sources of lammablo gases. In every mine 
smoking and no smoking areas shall be cloarly demar 
cated . 

(2 ) No naked light or open fire shall be permitted within 
30 metres of any well or any place where oil is stored . 

( 3 ) No flame-type beater, crude oil treater or other 
flane- type equipment shall be placed within 25 metres of any 
well , scparator , crude oil storage tankexcept where such 
flare-type equipment is equipped with flame arrestors . 

( 4 ) Flarcs shall bo sited not less than 90 metres from 
production , installation or storage tanks. 


63. Design of pipeline and fittings .- ( 1 ) All pipes, valves , 
flasiges and other fittings shall conform to Indian standards 
specification or such other specification as the Chief Inspec 
tor may recognise . 

(2 ) Scraper launching and /or receiving traps shall be fitted 
with postitive pressuire -release indicator fixed to the opening 
door. 


64. Laying of pipeline . - ( 1 ) Pipelines shall be laid at 
loost 1. 2 motres below the ground level except where laying 
thereof above the ground level is necessary for any special 
condition . 

(2 ) The route of underground sections of a pipeline shall 
be indicated by markers and not less than two such markers 
shall be visible from any point along thc route . 

(3 ) Where the Chief Inspector is of the opinion that it 
is in the interest of public safety 50 to do , he may, by 
an order in writing , require the owner, agent or manager to 
relay, renew or repair such pipeline in accordance with re 
quirements As may be specified in such order. 


69. Precautions against fire . - ( 1 ) Dead Icavos or dry 
vegetation shall not be allowed to accumulate or remain 
and combustible materials other than materials required for 
use within a period of 24 hours shall not be stored within a 
distance of 15 metres from any oil or gas well or fuel 
tank storage area . 

( 2 ) Where an internal combustion engine is located withia 
25 metres of any well, separator, storage tank -- 
(a ) its exhaust pipe shall be insulated or suficiently 

cooled and the end of the exhaust pipe shall be 

directed away from the wellbead ; 
(b ) its cxhaust manifold shall be shielded to prevent 

ita contact with liquids or gases which might other . 
wisc fall on it . 


65. Emergency procedures for pipelines . ( 1 ) The manager 
of every mine in which any pipeline is laid for transport of 
oil or natural gas , shall submit to the Regional Inspector, 
within 60 days of the coming into force of these regulations 
or in the cage of a new installation , within 30 days of the 
installation , emergency procedures specifving the action to 
be taken in the event of fire, uncontrolled escape of oil or 
gas from the pipeline , bursting or damage to the pipeline . 

(2 ) The Regional inspector may , by an order in writing 
Approve of such Emergency Procedures , either in the form 
slibmitted to him Or with such additions and alterations as 
he muy think fit, and the emergency procedures so approved 
shall be enforced at the mine. 


( 3 ) where a diesel engine is located within 25 metres of 
a .well, it shall be provided with an air- intakc shut- off valve 
with readily accessible remote control. 

( 4 ) Water-bath heaters shall be provided with suitable 
device for remote ignltion of burners . 

(5 ) All plant, machinery , derricks and masts shall be 
effectively earthed for the dissipation of static electric 
charges . 


70 . Precautions during welding.- - ( 1 ) No person other 
than a competent welder duly authorised in writing by the 
manager or installation manager shall carry out welding or 
cutting work requiring use of ſanc or electric welding ap 
paratus . 


CHAPTER VII — FIRE PROTECTION AND PREVENTION 

66 . Storage and use of flammable material. - ( 1 ) Except 
for the fuel in the tanks of thic operating equipment, no 
flammablo fuel shall be stored within 30 metres of a well. 

(2 ) Safety cans shall be used for handling and use of 
flammable liquide. 

(3 ) Drainage from any fuel storage shall be in a direc 
tion away from the well and equipment. 


( 2 ) No welding or cutting work shall be undertaken hy any 
wolder in any classified hazardous area unless a written per 
mit, hercinaſtor called , hot work permit, in the form specifi 
od in the Second schedule is issued to the welder by the 
manager or installation manager. Copies of hot work 
permits shall be entered in a bound -paged hook kept for 
the purpose . 


( 3 ) No welding or cutting work shall be undertaken in 
any hazardo arca unless the area is duly examined and 
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found gas - free by a competent person authorised for the 
purpose . A report of every such examination shall be re 
corded in a bound -paged book kept for the purpose and 
shall be signed and dated by the person making the exa 
mination . 

( 4 ) During welding and cutting operations thc wekici hall 
see that , 
(A ) ud fiammable matejial , oil, grease, ojl -soaked carth 

arc removed from the area ; 


( 2 ) The contingency plan shall contain 
(a ) organisation plan clearly stating the line of command 

and the responsibilitics of each person involved in 

case of emergency situations ; 
( b ) equipment plan , clearly stipulating the equipments 

make and type, capacity , location correct opera 

tion and field of operation ; 
(c ) action plan , clearly stipulating- - 

(1) alarm and communication system , 
( il ) system of notifying the authorities, 
( iii ) the duties of each person involved , 
(iv ) when and how the equipment shall be used and 

when and how the action shall be carried out; 

and 
(v ) guidelines for terminating the action , and 
(d ) plan for training of personnel and for drills . 


(b ) no matches , lighters or smoking apparatus or any 

other source capable of igniting flammable vapour 
18 pormitted in the CA ; 


( c ) adequate precautions are taken to prevent fires being 

started by sparks. slag or hot metal; 
( d ) adequate number of foam or dry -chemical type file 

extinguishers are loadily available for immediate 
use ; 


( c ) When operations are carried out in confined space , 

adequate ventilation by mechanical means is constant 
ly provided 10 prevent accumulation of flammablo 
gas, and 


CHAPTER VIIL_ MACHINERY, PLANT AND EQUIP 

MENT 


( f) when operations are carried out on pipeline which 

contained flammablc liquid of gas, the pipe is 
disconnector blended , the line 18 isolated , drained - 
or purged with inert gas or water before hot work 
and adequate precautions are taken against pressuie 

build -up in the linc while hot work is in progress. 
( 5 ) The installation manager shall ensure that where hot 
work permits are issued , welding and cuttiog operations are 
carried out in accordance with the said permit . 


74 . Use of certain machinery and equipment. - - ( 1 ) The 
Chief Inspector may , from time to time, by notification 
in the Official Gazette specify appliances , equipment, machi 
Dery or other material that are or may be used in a kinc 
which shall be of such type , standard and make ag approved 
by the Chief Inspector by a general order and whero any such 
appliance , equipment machinery or other material has been 
specified by the Chief Inspector no appliance , equipment, 
machinery or material other than that approved by the Chief 
Inspector as aforesaid , shall be used in any mine. 


71 . Fire fighting equipment.- - ( 1 ) (a ) At every drilling rig 
at least two foam and two dry chemical typo Ore extinguishers 
shall be conveniently located . 


(2 ) Where in the opinion of the Chief Inspector or Re 
gional Inspector any appliance , equipment, machinery or other 
material not notified under sub -regulation ( 1 ) 18 likely to 
endangar life or safety of any person çmployed in any 
mine, the Chief Inspector may, by an order in writing pro 
hibit the use of such appliance , equipment, machinery or 
material in any malne. 


(b ) At every work- over rig at least one foum and one 
dry chemical type fire extinguishers shall be provided . 

(c) Foam shall not be used to extinguish electrical fires. 

(2 ) At overy fixed installation or group gathering station . 
gas compressor station , storage tanks, water ring main 
with static water storage at site , feeding hydrants and water 
monitors shall be provided . 


75 . Classification of hazardous area .- - After the coming 
into force of these regulations, the areas in the mine shall be 
classified into different zones according to the degree of pro 
bability of the presence of hazardous atmospheie by the Chief 
Inspector or an Inspector assisted by such assistants and 
after such investigations as he may consider necessary . 


(3 ) Fixed - roof storage tanks shall be provided with fixed 
foam connections. 


(4 ) Where the Regional Inspector may 80 require tho 
owner , agent or manager shall also maintain mobile fire 
fighting equipment and ancillary appliances at the mine. 


(5 ) ( a ) A competent person shall , once at least in every 
three months examino cvery firo -extinguisher and shall dis 
charge and refill it ay often as may be Decossary to ensure 
that it is in proper working order. 


76 . Use of electrical equipment in hazardous 
area : 

(1) No electrical equipment including lighting 
apparatus shall be used in zone O hazardous area . 

(2 ) In every zone 1 hazardous area , only intrinsi 
cally safe or flameproof electrical apparatus and 
equipment shall be used . 

(3 ) In every Zone 2 hazardous area only flame 
proof or increased safety of pressurised electrical 
apparatus and equipnrent or such other clectrical 
equipment as may be approved by the Chief Inspector 
Shall be used. 


( b ) A report of every such examination or refilling shall 
be kept in a bound paged book kept for the purpose and 
Bhall be signed and dated by the person making the examina 
tion or refilling . 


72 . Use of fire fighting equipment.- - Every person em 
ployed at any drilling-rig , work - over rig well -head installa 
tion , group gathering station, storage tank or on such work 
where the fighting equipment may be required to be used , 
shall be trained in the use of such equipment. Regular fire 
drills shall be held for this purpose . 


77 . Gencral provisions about construction and 
maintenance of machinery . — All parts and working 
gear, whether fixed or moveable including the anchor 
ing and apparatus used as or forming part of the 
cquipment of a mine and all foundations in or to 
which any such appliances are anchored or fixed 
shall be good construction , suitable material, ade 
quatc strength and free from visible defect and shall 
be properly maintained . 


73 . Contingency plan for ftre . -- - ( 1 ) The manager shall 
frame a contingency plan for firo aarl submit a copy thereaf 
to the Regional Inspector who may approve It either in the 
form submitted to him or with such additions or alternations 
an ho may deem filt , 
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78 . Internal combustion engines. - ( 1) Internal 
combustion engincs of over 30 horse power shall be 
provided with means other than manual for starting 
them : 

Provided that nothing in this sub - regulation shall 
be deemed to prohibit manual starting in an emer 
gency. 

( 2 ) Where compressed air is used for starting the 
engine, a non -return valve shall be provided in tho 
compressed air line as close to the engine as practic 
able . 

( 3 ) The cxhust system of the engine shall be 
provided with suitable device to prevent discharge of 
open flame and sparks from the exhaust. 

(4 ) Adequate precautions shall be taken to prevent 
accumulation of flammable vapour near the internal 
combustion engine, 

( 5 ) The electrical accessorics of an internal com 
bustion engine shall comply with the provisions of 
Indian Electricty Rules, 1956 . 

79 . Apparatus under pressurc - ( 1) All apparatus 
used as or framing part of the equipment of a mine 
which contains or produces air , gas or steam at a 
pressurc greater than atmospheric pressure shall be 
so constructed , installed and maintained as to obviate 
any risk of fire , bursting , explosion or collapse or the 
production of noxious gases. 

(2 ) Every air receiver shall be fitted with a safety 
valve and an air gauge which shows pressure in 
excess of the atmospheric pressure . 

( 3 )(a ) The discharge line of a gas compressor 
shall be provided with a pressure relieving safety 
device ; there shall be no valve or fitting between the 
compressor and its presstic relieving safety devicc or 
between the device and point of discharge , as would 
render the device ineffective. 

(b ) The pressure relieving safety device shall be 
set to open at a pressure not exceeding 10 per cent 
above the maximum allowable working pressure , 

( c ) The pressure relieving safety device shall be 
tested once in every six zonths and a record of every 
such test shall be kept in a bound paged book kept 
for the purpose by the person making the test . 

(4 ) Every incoming gas line connected to any gas 
compressor shall be provided with a shut- of valve at 
safe distance outside the compressor station , 

(5 ) No repairs shall be undertaken in respect of 
any gas compressor and pipelines and fittings connec 
ted to it , unless the control valves on the inlet and 
discharge lines are closed and securely locked . 


carrying out any examination , adjustment or repairs 
if adquate precautions are taken . 

( 3) No person shall be allowed to repair , adjust, 
clean or lubricate machinery in motion where there 
is risk of injury . 

(4 ) No person shall be allowed to shift or adjust 
a driving belt or rope while the machinery in motion 
unless a proper mechanical appliance is provided 
for the purpose . 

( 5 ) No person in close proximity to moving 
machinery shall wear, or be permitted to wear loose 
outer clothing . 

(6 ) No unauthorised person shall be permitted to 
enter any engine room or in any way interfere with 
the engine. 

81. Engine rooms and their exists. - - Every engine, 
mctor, compressor and pump room and every room 
in which highly inflammable materials are stored shall 
be kept clçan and be provided with at least two cxits. 
Every such exit shall be properly maintained and kept 
free from obstruction . 

82 . Working and examination of machinery . - ( 1) 
No irrachinery shall be operated otherwise than by or 
under the constant supervision of a competent person . 

( 2 ) Every person in charge of any machinery , 
apparatus or appliance shall , before commencing work , 
sec that it is in proper working order, and if he 
observes any defect therein , he shall immediately re 
port the fact to the installation manager or other 
competent persop . 

( 3 ) Every person in charge of an air- receiver shall 
see that no extra weight is added to the safety valves 
and that the permissible pressure of air is not excce 
ded . 


( 4 ) A competent person or persons appointed for 
the purpose shall, once at least in every seven days , 
makc a through inspection of all machinery and 
plant in use and shall record the result thereof in a 
bound . paged book kept for the pưſpose . In respect 
of clectrical machinery and plant, the competent per 
son shall be an engineer or electrical supervisor 
holding qualifications specified in the Indian Electric 
city Rulcs , 1956 . 


CHAPTER IX - GENERAL SAFETY PROVISIONS 


83 Housekeeping --- ( 1 ) Loosc materials which are 
not required for use shall not he placed or left so as 
to dangerously obstruct workplaces and passageways . 

( 2 ) All projecting nails and ends of railings shall 
be bent over to prevent injury . 


( 3 ) Scrap, waste and rubbish shall not be allowed 
to accumulate in workplaces, access or egress. 


80 . Precautions regarding moving parts of machi 
nery -- ( 1 ) Every winch shall be provided and used 
with a stopper, pawl or other reliable holder, 

(2 ) Every flywheel and every other dangerous 
exposed part of any machinery used as or forming 
part of the equipment of 1 mine shall be adequately 
fenced by suitable guards of substantial constnic 
tion to prevent danger, and such guards shall be kept 
in position while the parts of the machinery aro in 
motion or in lise , but they may be removed for 


( 4 ) Workplaces and passageways that are slippery 
owing to oil , nud or other causes shall be cleaned up 
or strewn with sand , sawdust or the like . 

( 5 ) Portable equipment shall be returned after use 
to ils designated storage place . 
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90 . Protective equipment. - -Every person engaged in 
the operations and every other person who may be 
exposed to the risk of injury , poisoning or discase arising 
from the operations shall be provided with , 
( a ) depending upon the jisk , suitable protective 

cquipment including respiratory protective 

equipment, cye protectors, gloves and aprons , 
( b ) suitable protective outer clothing for use in 

rain and extreinc weather conditions . 


(6 ) Equipment, tools and small objects shall not be 
left lying about whcre they could cause an accident 
either by falling or causing person to trip . 

84 . General Lighting. – ( 1 ) Adequate general 
lighting arrangements shall be provided during work 
ing hours at the following places, 

( a ) where the natural lighting is insufficient; 
(b ) derrick floor; 
( c ) driller s stand and control panel; 
( d ) monkey board ; 
( e ) every engine and pump house ; 
(f ) derrick sub -structure near blowout preventor 

controls; 
( g ) every place where persons are to work ; and 

( h ) every means of escape, access or cgress , 
( 2 ) The lighting provided in a mine shall , as far 
as possible be so arranged as to prevent glare or cye 
strain , 


91, Supply and use of protective footwear , helmet 
and cquipment. — ( 1 ) The owner , agent or manager 
shall provide protective footwear , helmet and equip 
ment free of charge . 

( 2 ) Every person provided with protective footwear , 
helmet and equipment shall wear the same while at 
work , 

92 . Protection against noise .- - ( 1 ) The owner, agent 
or manager shall take reasonably practicable means to 
reduce the exposure of work persons to noise . 

( 2 ) No person shall enter or be allowed to enter 
without appropriate ear protection , an area in which 
the sound level is 115 decibels or more . 

( 3 ) No person shall enter or be allowed to enter 
an area in which the sound level is 140 decibels or 
more . 

( 4 ) The Chief Insnector mav , from time to time hy 
notification in the Official Gazette , specify the permis 
sible noise exposures in any area or place in a mine. 

93 . Communic:htion , - - ( 1 ) Elficient means of com 
munication shall be provided and maintained in good 
working order between inanned installations , the ollice 
of the manager and other places of work . Wherever 
possible this shall he by radio telephone and an alter 
native means rf signalling shall also be providlech . 

( 2 ) The communication and signalling system 
installed in the mine shall comply with the provisions 
of the Indian Electricity Rules, 1956 . 


85. Electric lighting .- ( 1 ) Every electrical lighting 
apparatus shall be of a type approved by the Chief 
Inspector. 

( 2 ) The lighting system installed in the mine shall 
comply with the provisions of the Indian Electricity 
Rules, 1956 . 

( 3 ) Every electrical lighting apparatirs shall be so 
fitted as to protect it from accidental daniage . 

86 . Standards of lighting - The Chief Inspector 
may , from tinse to time by notification in the Official 
Gazette specify, the standard of lighting to be provi 
ded in any specified area or places in a mine. 

87 . Emergency lighting. – Adequate number of 
self- contained protable hand lamps of approved type 
shall be made and kept available for immerliate vise 
in emergency. 

88 . Protective footwear. - ( 1 ) No person shall go 
into or work or be allowed to go into work in a mine , 
unless he wears a protective footwear of such type as 
may be approved by the Chief Inspector by a general 
or special order in writing . 

( 2 ) The protective footwear referred to in sub 
regulation ( 1 ) shall be supplied at intervals not exceed 
ing six months . 

89 . Protective helmet.-- - ( 1 ) No person shall go into 
or work or be allowed to go into work in a drilling rig 
or work - over rig or rig building or rig dismantling or 
at such other place of work where there is a hazard 
from flying or falling objects , unless he wears a helmet 
of such type as may be approved by the Chief Ins 
pector by a general or special order in writing. 

( 2 ) The helmet referred to in sub -regulation ( 1 ) 
shall be supplied at intervals not exceeding three 
ycars : 


94 . Safety belts and lifclincs.-- Where any person 
cannot be protected against fails from heights by other 
means, the owner , agent or manager shall provide an 
approved safety belt suitable for thc hazard exposure, 
which shall be attached by means of a lifeline to a fixed 
anchor and adjusted to allow a drop not exceeding 1 . 8 
metres in case of a fall. 


95 Precaution agairst toxic dusty , gases and 
ionising radiation ( 1 ) The cmission of toxic dust 
gases , fumes and ionising radiation shall be prevented 
or controlled at source as far as reasonably practicable , 

( 2 ) Every person liable to be cxposed to toxic dust 
rases , fumes and ionising radiation shall be instructed 
in the safe working methods and techniqựcs, by a 
competent person appointed for the purpose . 


( 3 ) The Chief Inspi ctor nicy from time to time 
by notification in the Official Gazetts specify the per 
missible limits of exposure to toxic ( lusts, gases, fumes 
and ionising radiations. 


Provided that when a helmet is damaged during its 
legitimate use , it shall be immediately replaced . 


96 . Safety warning signs. — ( 1 ) Storage areas and 
containers of topic , corrosive , flanimable , poisonous 
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with a well or fence not less than 1.8 metres in 
height. 


and radioactive material shall be properly labelled 
and appropriately stored according to content . 

( 2 ) Warning signs shall be posted to denote any 
unusual hazardous situation , 

( 3 ) Warning signs shall be pasted in areas whero 
the use of personal protective equipment is required . 


(4 ) (a ) Precautions shall be taken to prevent any 
unauthorised person from having access to any place 
which has been duly fenced . 


conspicuously 


( 4 ) Identification signs shall be 
posted to locate emergency equipment. 


(b ) Every fence shall, once at least in every seven 
days, be examined by a competent person . A report 
of every such inspection shall be recorded in a bound 
paged book kept for the purpose and shall be signed 
and dated by the person who made the examination . 


( 5 ) If any doubt arises as to whether any fence, 
guard , barrier or gate provided under those regulations 
is adequate, proper or secure , it sha l bo referred to 
the Chief Inspector for decision , whose decision 
thereon shall be final, 


CHAPTER X - MISCELLANEOUS 


99. General safety . — No person shall negligently or 
wilfully do anything likely to endanger life or limb 
to the mine or negligently or wilfully omit to do any 
thing necessary for the safety of the mine or of the 
persons employed therein . 


(5 ) Pipelines carrying steam or fluids at high 
pressure shall be conspicuously identified , 

97 . Protection against pollution of environment. - - 
( 1 ) Any oil discharged from a well during its com 
pletion , testing and repairs shall be collected in suitably 
constructed and adequately fenced disposal pits. 

( 2 ) No disposal pit shall be constructed within 45 
metres of any railway , public road or of any public 
works or of other permanent structure not belonging to 
the owner , 

( 3 ) Formation water, oil, drilling fluid , waste , 
chemical substances or refuse from a well , tang or 
other production installation shall not be permitted — 
(a ) to create a hazard to public health and 

safety ; 
( b ) to run into or contaminate any fresh water 

structure or body of water or to remain in 
A place from which it might contaminate any 

fresh water or body of water , and 
( c ) to run over or damage any land , highway or 

public road . 
( 4 ) ( a ) Gas produced at any installation shall not 
be permitted to discharge to the atmosphere waless 
burned in accordance with sub - regulation ( b ) or in a 
manner otherwise approved by the Regional Inspector . 

( b ) Gas to be burned , referred to in sub - regulation 
( a ) shall be discharged from a flare - line in the follow 
ing manner , 
( 1) the flare- line shall terminate with the vertical 

rises of at least 9 metres or such greater 
height as may be required by the Regional 

Inspoctor by an order in writing; 
( ii ) the flare - line shall be adequately anchored 

and provided with suitable means to prevent 
extinction of the flame; and 


100 . Safety and health education and instruction . ” 
In every mine, safety and health education and 
fostruction programmes shall be organised regularly to 
make the workers safety conscious and instail an 
awareness of occupational safety and health at every 
level. 


101. Place of accident not to be disturbed . When 
any accident in a mine results in serious bodily injury 
to three or more persons or in any loss of life , the 
place of accident shall not be disturbed or altered 
before the arrival or without the consent of an Inspec 
tor unless such disturbance or alteration is nccessary 
to prevent further accidents , to remove bodies or to 
rescue persons from danger or unless discontinuance 
of work at the place would seriously impede the 
working of the mine : 

Provided that should an Inspector fail to make an 
inspection within 72 hours of the time of the ancident , 
work may be resumed at the place of the accident. 


( iii ) when the gas- flow is intermittent, the flare 

line shall be provided with a remote control 
led electrical ignition device to ensure 

continuous ignition of any gases . 
98 . Fencings. — ( 1 ) The christmes tree provided at 
any well shall be kept fenced with access gates securely 
looked . 


102. Restoration of surface. - -Where the surface 
area does not belong to the owner, on completion or 
final abandonment of any well, test- hole or produc 
tion installation or upon abandonment of any other 
facility installed for the purpose of exploring for, 
developing or producing oil or gas and as soon as 
weather and ground conditions permit, - 
(a) the area shall be cleared of all refuse 

material; 


( b ) waste oil shall be burned or removed ; 


( 2 ) Every flaro- stack shall be provided with an 
efficient fence or barrier . 


(c ) excavations shall be drained and filled ; 
( d ) concrete base , machinery and materials not 

being used for production shall be removed : 


( 3 ) The protected area surrounding every produc 
tion installation and storage tank shall be provided 
260 GI/84 – 8 
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(e ) The surface shall be levelled and the site left 

in the condition as nearly as is reasonable 
to its condition when operations were 
commenced . 


Provided that the owner may , be a power of attorney 
delegate these functions to any other specified person : 


Provided further that in respect of notice of accident, 
the manager may delegate this fnuction to any 
installation manager , 


103. Pointing out of contraventions during inspec 
tions, — ( 1) If the Chief Inspector or an Inspector, 
during the inspection of any mine finds or comes to 
know of any contravention of any provisions of the 
Act or the regulations rules , bye - laws or orders made 
thereunder, he shall enter such contravention in an 
interleaved , paged and bound register kept for the 
purpose at the mino in Form VI and shall also point 
out such contravention to the owner , agent or manager, 
if present on the spot. The Chief Inspector or the 
Inspector making the entry in the register aferesaid 
shall duly sign such entries with date and take a car 
bon copy of the entries for his record : 


105 . Chief Inspector to exercise powers of the 
Regional Inspector . – Any power granted under 
these regulations to the Regional Inspector may be 
exercised by the Chief Inspector or any other Ins 
pector authorised in writing in that behalf by the 
Chief Inspector , 


106 . Appeals to the Chief Inspector. – Against 
an order made by the Regional Inspector under any 
of these regulations, an appeal shall lie to the Chief 
Inspector who may confirm , modify or cancel the 
order . Every such appeal shall be preferred within 
15 days of the receipt of the order by appellant, 


Provided that the Chief Inspector or the Inspector 
need not enter such contraventions which require con 
firmation after a survey or other further examination 
and he may subsequently intimate the owner , agent or 
manager specifying the contraventions, if confirmed , 
and also any other contraventions which were by 
inadvertence , not entered in the register aforesaid . 

( 2 ) The owner, agent or manager shall check the 
aforesaid register and countersign each entry therein , 
He shall get copies of such entries made out within 
three days of the date of entry and display one of 
such copy on the notice board of the mine for a period 
of at least fiftcen davs . When so required , the owner, 
arent or manager shall also supply copies of the entries 
to the registered trade unions of workers in the mine 
and to the State Government concerned . 

( 3 ) The owner, agent or manager of the mine shall 
return one copy within a period not exceeding fifteen 
davs from the date of entry to the Chief Inspector or 
the Regional Inspector who made the entry with re 
marks thereon showing the action taken to remedy 
the contravention and the date on which such action 
was taken . 


102. Appeals to the mining board or the Central 
Government. - ( 1 ) against any order of the Chief 
Inspector an appeal shall lie within 20 days of the 
receipt of the Order by the appellant to the Mining 
Board constituted under section 12 of the Act or if 
no Mining Board has been constituted for the area 
in which the mine or part thereof is situated to the 
Central Government. 

( 2 ) Every order of the Chief Inspector against 
which an appeal is preferred under sub -regulation ( 1) 
shall be complicd with pending receipt at the mine 
of the decision of the Mining Board or of the Central 
Government, as the case may be : 


Provided that the Mining Board or the Central 
Government as the case may be , may , on application 
by the appellant, suspend the operation of the order 
appealed against pending the disposal of the appeal. 


104. Signing of returns, notices and correspondence . 
All returns and notices required under or correspon 
dence made in connection with the previsions of the 
Act and of these regulations and orders made there 
under, shall be signed by the owner, agent or manager 
of the mine : 


108 . Repeal and Saving . – The Oil Mines Regula 
tions 1983 are hereby repealed : 

Provided that all acts done or orders issued under 
any of the said regulations shall so ar as they are 
not inconsistent with these regulations be deemed to 
have been done or issued under the corresponding 
provisions of these regulations, 
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Curtified that th : information given above and in Tables A to C is wrrect to the best of my knowledge . 

Signature .. 
Designation : Owner/Agent/ 

Manager 
Date. . . . . . . . 


TABLE - A - OUTPUT 


Output of oild 


Type of product 

oil/ gas 


Value of oil /919 

produced * * 


Dospatch 


gas 


To rcinery 


To market 


Closing stock 


Doin - stio con - 
sumption 


4A 


4B 


4C 


= 


? 


- 


1 


Signature . . . . . . . . 
Designation : Owner /Agont/ 

Managot 
Dato . . . . . . . . 


INSTRUCTIONS 
* The figures should be stated in kilölltres /cubic metres 
* * Valus should be calculatod upon actual or astimited solling price at the mine . Any charges incurred in transporting the oil outsid . 
the mino prozorty should not be included . Royalty Agures will not be accepted . 


TABLE B - NUMBER OF MAN -DAYS , ETC . 
Give miximum number of persons empluyod on any day during tho quirter - - -- - - - - -- --( Number ) on - - - - (a) 
Number of working days during the quarter : 


Aggregate number of man -days lost on account of absenos 


Aggregate 
number of 
man -days 
worked 


Classification 


(6 ) 


( d ) 


Men 


Women 


Sicknoss 


Accident 


Leave 


Other cause 


Total 


(a ) Clorical and supervisory staff (f) 

(1) Supervisors 

( ii ) Clerks 
(b ) Other workors employed at 

(1) Drilling 
( ii ) Production 
( iil) Workshops ctc . 
( iv) Miscellaneous 


TOTAL 


t 


a 


is ay nark : / 12c oase or docrease in attendence or absence , please account for it. 


Signature . . . . .. .. 
Dasiggation : Owaor/Agont/Manager 
Dato 


INSTRUCTIONS 


(a ) Glve day of the week and the date and month . 


[ATT II - 


3 (i) ] 


भारतका राजपत : असाधारण 


(b ) The information should cover all person employed in the mincs as defined in section 2 ( 1) (b ) the Mines Act 1952 

including clerical and subrdinato supervisory staff . 
(c) Total numbr of man - days worked should be obtained by adding tho dally attendances for the wholo quarter, 
( d ) Total number of man -days lost by absence should be obtained by adding the daily absonces for the whole quarter . 
(0 ) Absences should included all caso in which a person is schoduled to work or is oxpected to turn up for work doos not . 

All permanent omployoos are to be troated as scheduled to work . So far as tomporary or casual omployees are concerned , a 
person who attondod work during tho procoding week should bo considorod as scheduled to work during the wook under 
consideration unless : 

(i) ho hag roportod his intention to quit ;or 
( ii) his services have bcon torminatod by the managoment; or 

( lii ) ho does not turn up for work during tho whole wook . 

A person who has not workod during the proceding week should be considered as schoduled to work only from the day in 
which ho joins work during tho weok under consideration . Absence due to striko, lockout, lay off or maternity loave should not be 
included in absenco horo . 

(f) Supervisory staff does not includo senior officers uko agont, manager, installation manager, wolfato oficor otc . but includes 

noly the subordinato supervisory staff , 


TABLE C _ HOURS OF WORK AND EARNINGS 


Information should be furnishod in respoct of one comploto working wook during tho last month of tho quartors (a ) 
1. Attendancos, man -hours worked and cash carnings : 


Dumts 


Classifications 


Averago Aggrogato Total cash paymonts for work done during tho 
daily number of wook (a ) 
attendanco man -hour 
during the worked du - Basic wato Doarness Othor cash Total 
wcok (b ) ring tho 

allowance payments 
week (c ) 


Mon Wo- Mon Wo Men Wo- Mon Wo . Mon Wo. Mon Wo 
men mon mod 

non mon 

mod 


(a ) Clerical and suporvisory staff (f) 

(1) Supervisors 

( 11) Clorks 
(b ) Othor workers omployod at 

(i) Drilling 
( li ) Production 
(i ) Workshops etc . 
(iv) Miscellaneous 
2 . Total ostimatod value of copcossions in klad (D) avon during the wook Rs. : 
3. Normalbours of working shlfts : 


Prom 


To 


1 


1st shift. . . . . . . . . 
2nd shift .. . . . . . . . 


4 . Number ofworking days in tho wosk : 
If thoro is any major change in wagos or hours of work as compared to tho procoding quarter, plaaso accountfor the change hore. 


Signaturo. 
Designation Owner/ Agent/Manager 

Data . . . . . . . . . . 


II 
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INSTRUCTIONS 


paid 


(a ) The information should cover all persons " employed as in Table B . Particulars rolating to payments oto . to monthly 

staff should be included on pro -Iata basis. 


(b ) Averago daily attendance should be obtained by dividing the aggregate number of attendances on all the shifts on all days 

during the week by ho number ofworking days. Any days on which the mine did not work for any cause whatsocver should 

not be treated as a working day. 
(c ) Aggregate number of man -hours workod during the week should be obstood by adding for the whole weok the number of 

man hours worked avory day . The number ofman -hours worked on a day is obtainod by summing up the number of hours 
worked by each person attending work on each of the shifts during the day including overtime worked , if any . 


( d ) Total cash payments should include all romuncration payable (and paid ) for work done during the weok before making 

deductions, if any , towards finds, provident fund contributions etc , Employors contribution to any provident fund or 04 

account of welfare provisions should not be included . Bonuses not payable for every pay -poriod should also not bo included . 
(e) Including over -timopayments. 
(1) Supervisory staff does not include senior officers liko agent, manager, installation manager, welfare officer etc, but includes onls 

the senior subordinate supervisory staff , 
@ ) Concessions in kind such as supply of food -stuff fuel , electricity, water etc , freo or at subsidised prices should be estimated 

in torms of the difforence betweca tho monetary value of the food stuff etc. at cost price and the value roalised by salo at 
concessional price . 


FORM III 


(Sao regulation 5) 


Annual roturn for the year ending on the 31st Docombor, 19 
1 . Namo of mine . . . . . 
2 . Postal address ofmine .. . . . .. 
3 . Date of opening.. . . . .. . .. . .. 
4 . Date of closing (if closed ) 
5. Situation of tho mine : District.. . . . . . . . 


Stato . . . . . . ... 


6 . Namo of owner . .. . .. 

Postal address of owner.. . . . . . . . . . 
7. Name of agents ( if any) as dofined in section 2 (1)(c) of the Mines Act 1952 .. 

Postal addross of agent . . . . . . . . . . 


8 . Namo of manager . . . . . . . . . . 
Postal address of manager 

" " " " . ; . . . : 1 , 1 , 1 , 
Othor superior supurvisory staff employed as at the end of the year (please give designations and numbers omployed ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


%. 


L 


O 


L 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


10. (a) Whether machinery is used .. .. . . .. ... 

(b ) Naturo of power usod , if any (0.8. electricity, staan , compressod air ), etc .. .... .. . .. 

Tables A to E duly filled in are attached . 
Certified that the information given above and in Tables A to E is corroct to the best of my knowledgo . 


Signaturo . . . . . . . . . . . . . . 
Designation : Onnor/Agent/Manager 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE A - EMPLOYMENT 
Maximum number of persons employed on any one day during the year . . . . . . . . . . . . . . . . (number ) on . . . . . . . . 


(a ) 


Classification 


Total number of man - days 

worked during the year 


(b ) 


(c ) 


Number Ayorage daily number of person 
of days 

employod 
worked 
during 
year Men Women Adoles- Total 

cent 
3 4A 4B 4C 4D 


Total 
wages or 
salary bill 
for the 
year 
(a ) 

5 


Direct 
labour 


Contract 
labour 


Total 


2A 


2B 


20 


(a ) Clerical aod supervisory 

staff ( 0 ) 
(1) Supervisors 

( ii ) Clerks 
( b ) Other workers employed 

at - - 

( i) Drilling 
( ii ) Production 
( iii) Workshops etc . 
( iv ) Miscellaneous 


Total 


Signature . . . . . . . . . 
Designation : Owner /Agent/Manager 

Dato . . . . . . . . . . 


INSTRUCTIONS 
(a ) Give day of the week and the date and month . 
(b ) Obtained by adding the daily attendance for the whole year. 

Obtained by dividing the number of man - days worked by the number of working days . The total shown in column (40 ) 

should agree with the quotient obtained by dividing the total shown in column (3 ). 
(a ) Includes all cash payments including bonuses. Employers Contributions to any provident funds, welfare activities etc . 

and concessions in kind should not be included . 
(el Supervisory staff does not include senior officers like agent, manager , installation manager, welfaro officers etc . but 

includes only the subordinate supervisory staff . 


TABLE B - TYPE AND AGGREGATE HORSE POWER OF ELECTRICAL APPARATUS 


1 . Electricity gonorated , purchased or received otherwise (in kwh ) 


Generated 


Purchased or received 


( a ) For own uso . . . . . . . . . . . . . . . . 
( B ) For Sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 


2 . System 


of supply whether direct current or alternating current. 


(1) Voltage of supply 
(ii) Periodicity 
( iii ) Source of supply 
3. Voltage at which current is used for ; 


(i) Lighting 
(ii) Power 


4 . Length of cables ( in metres) 


(1) High prossure 
(il) Medium pressure 


04 
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-U 


UR 


3 . Total number and aggregate horse power of motors : 


In uso 


In reserve 


Number Total 
of units horse 

power 


Numbor 
of unnits 


Total 
horsq 
power 


(i) Draw works . . . . . . . 
(ii) Hoists . . . . . . . . . 
( lil) Pumps . . . . . . . 
( iv ) Traction , . . . . . . . . 

(v ) Portable machinos . . . . 
(vi) Workshops including foun 

dry smithy 


etc . . . 


(vii) Miscellaneous (specify ) . 


10 


Designation : Owner /Agent 


TABLE C - TYPE AND AGGREGATE HORSE POWER OP MCHANTERY AND EQUIPMENT OTHER THAN 


ELECTRICAL APPARATUS 


In uso 


In reserve 


Number Total 

horse 
units power 


of 


Number 
of 
units 


Total 
horse 
power 


I. Power goneration 

(a ) Boilers 
(b) Steam turbines 
(c) Diesel engines 
(d) Gasoline, gas or oil cogines other than diesel engines 
(c ) Air compressores 


Total 


II. Machinery : 

(i) Drills 
( 11) Hoists 
(iii ) Pumps 
(iv ) Traction 

(v ) Portablo machines 
( vi) Workshops 
(vii) Miscellancous (specify ) 

. . . . . . . . . . 


Total 


Signature . . . . . . . . . . . . 
Designation / Owner /Agent/Manager 
Date . . . . . . . 

. . . . . 


Am II - ok 3 (i)] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


TABLE D - DRILLING AND OTHỂR RIGS, OIL AND GAS WELLS AND PIPELINES 
1 , Drilling, waļkover and other rigs 


Type of rig 


Number deployed 


- 


- 


- 


- - 


2 . Oil, gas and other wells 


- 


- - 


Classification 


- - - 
Number 


1 . Wella drilled 
2 . Wells abandoned 
3 . Oil wells completed 
4 . Gas wells completed 
5 . Wells producing gas 
6 . Wells producing oil 


3 . Pipeline 


- - 


- 


Classification 


Length in metres 


- 


Diamotro in cantimstres 

- 


Diametro in centmatres 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1. Flowlines laid from wells to gathering sta 

tion 
2. Pipelines laid from gathering station to cen 

tral storage tanks 
3, Pipolines lald from central storage tanks to 

reſinery or primary conşumer points 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


USC 


Signature 
Designation : Owner /Agent/M 1n iger 

D : lto . 
TABLE E - OUTPUT 

- - - - - 
Valug Despatches 

( lasirg Stuck on 
of oil/ gas 

. - - - - - - - 716 Dezember 19 
producod To refinory To market For house 21np . 
(6 ) 

tion 


DUP 


Type of product oil / 
gas 


Output 
of oil / gus 


Opening 
stock on 
Ist Jan , 
19 


te 


, 


, 


, 


Siguzture 
Designation : DrvoAut/Murger 
Date . . . 

. . . 
INSTRUCTIONS 
(a ) The figures should be stated in kilolitros/ cubic metus. 
( 6 ) Value should he calculate i upon actuele estimated selling price at the mine. Any chaiges incurred 1 . p. ) 11 n oil 

or gas outside toc mine pioperly hould not be included . Royalty figures will not be acceptet 


FORM -IV A 

( Sce regulation 7 ) 
Notice of accident/occurrence 


1 ΓΟΠ1 


To 
1. The Chief Inspector of Mines, 

Dhanbad -826001 . 
260 GI/84 - 9 
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T 


. 


. 


I 


+ 


I 


. 


- 


- 


2 . The Regional Inspector of Minos 

. . . . . .Region. 
3 . The District Magistrato/District Collector . .. 
4 . The Electrical Inspoctor ofMinos 

( in case of cloctrical accident only ), 
Dhanbad -826001, 


Sir , 


I have to furnish tho following particulars of a fatal accidont(s)/scrious accident(s)/ langorous occurrence (i) which occurred 
. . . . . . . . . .mincs of. . . . . . . . . . . . . . . . . . (owdor ) 


at the 


1. Particulars of the mino : 


L 


- 


Situation of mines 


Name and postal addross of ownor 


Villago . . . . . . . . . . 
Post Office . .. . .. . .. . .. . .. ... 
Polico station . . . . . . . . 


State . . . . . . . . . . . . . . . . 


2 . Particulars of the accident/occurrenco 


Date and hours of accident occurronco (il) 


Placo and location in mino 


Number of person (s) 
Killed /soriously injured 


Classification of accident/occurrence (11) 


Its cause and description 


3 . Particulars of injuries etc. 


Name of person(s) (ii ) 


Nature of employment 


Ago 


Sox 


Naturo of injury and if 
fatal, cause of death (iv ) 


Killed : 


Injured : 


Particulars in respect of every person killed or injured , form V are onclosod /shall be forwarded with in a weuk (i) 

Yours faithfuily 


IV . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


Signatro. . . . . . . . . 
Designation : Owner / Agent/Manager 

Date . . . . . . . 


[ RT II - - 


3 (i )] 


भारत का राजपत्र : भसाधारण 


INSTRUCTIONS 
(1) Deleto whatever is not applicable . 
(1 ) Under ono or other of the following heads, namoly : 

1. (a ) Explosion and ignition ( f inflammable gas or liquid . 

(b) Blow out. 
2 . In drilling /workovor rig . 
3 . Explosives. 
4 . (a) Machinery. 

(b ) Bursting of pipes . 
5. Suffocation by gases. 
6 . Outbreak of fire. 
7. El octricity . 

8 . Miscellançous . 
(1 ) In block capital, 
(iv ) Attach separato shoot, if necessary , 


FORM - IV B 

(See regulation 7) 

Particulars of deccased / injured poison 
(To be given separately in respect of every person killed or injured in an accident in the mino) 
1 . General : 

(1) Namo of miro .. .. .. . 
(II ) Owner 
( lil) District . 

( lv ) Ştate 
2 . Name of injured workor .. . . 
3 . Time of accident : 


LUL 


III 


. . 


. 


. 


I II II 


( iii) Shift . . . . .. .. . 
(lv) Number of shifts worked per day at the mine 

(v) Time when the worker began work on the day of the accident . . . . 
4 . Occupation and experience of the worker : 

(1) Stato the nature of job he was doing at the time of accident 
(ii) Was it his regular occupation ? . .. . .. . 
(a ) If Yes state length of experience at the occupation : at your mino . . . . . . . . . . . . . . . . 

previous experionice , if any . . . . . . . . . . . . . . ., 
(b) If no , state bow long employed at this job ... ... ... 
(lil) State total oxpor ence in mining 

(iv ) Give details of experience in mining work . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . vonen . . 
5 . Place of accident : 
6 . Nature of injury : 

( 1) State whether fracture, amputation , lace ation, bi uice, sprain , crushing injury or other ( to ho specified ) . . . . . . 

(ii) Part of body injureu ( to be specified precisely ). . .. .. . . . . . . . . 
Degree of disability : 

(1) If fatal, date and time of expiry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(ii) If per manont disablement, specify . .. . . . . . . . , 

(a ) Tle pa- tor parts of the body lost, if any . . 
(b ) The partor parts of body gone out of use 
(c) Whether disablement was total or partial. . . . . . . . . . . 
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- 


(lfi ) If temporary disablement, state number of days forced to remain idle. . . . . . . .. 
8 . Responsibility for the accidont : 

(1) Was any safoty provision (s) contravenod 
( il) If so , by whom ? 
(lji ) What action was taken against the offender ? 
( iv ) Could the accidont have been avoided ? 
(v ) If so , how ? 


Signatura . . . . . . . . 


Designation Owner / Agent/Manager 

Date 


FORM - IV C 

(See rogulatlon 7) 

Particulars of injured person returned to duty 
( To be given separately io respect of cvory porson within 15 days of his return to duty) 
1 . General : 

(1) Namoofmino . . . . 
(ii) Owner 
(ll) District . . 

( lv ) State . . . . . . . . . . .. . 
2 . Date of accident 
3 . Name of injured worker 
4 . Return to duty ; 

(i) Date whon returned to work . . . . . . . . 
( it ) Whothor returned to regular job or some other job 
(To be specified ) 

. . ... .. .... 
5 . Compensation : 

State amunt of compensation paid or to be paid, if any . . . . . . . 


... . ... . ... ... ... ... . 


Signature . . . 


. . . . 


Dasignation : Owoer ! 
Agent/ Manager 


Date . . . . . . . . . 


FROM - V 

(Scc regulation 8) 
Notice of disease notified under section 25 


From 


1 . 


Thọ Chief Inspector of Mikes, 
Dhanbad - 876001 


2 , The Regional Inspector of Mines , 

. . . . . . ... . . Rogin 
3 . The District Magistrate/District Colloctor . . 


Sir, 


I have to furnish the following particulars with respect to an occupational disease contractod by a peison employed in the . . . . 
mine of. . . 

. . . . . . . . . (owner ) 


IT II - 
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69 


1 . PARTICULARS OF MINE ETC : 
(1) Situation of mine : 

Village , 
Post office . . . . . . . . 
Police station , 
District 


I . . . II . IIII 


. . . HII . . IIII 


. . . . 


HII . . . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . 


. . . . ILI . I . 


III 


IL 


I 


. . 


Y 


, 


III 


. - 


II . . . 


. 


. . . . 


. . . . . . . 


. 


. 


. . IIII . . . 


II . - 


II . . . . 


. . . . . 


. . . . ILI 


. 


F 


. IIII . 


(il) Name and postal address of owner . . 
2 . PARTICULARS OF PERSON AFFECTED : 

(1) Namo (in block capitals) . .. . . .. 
(ii) Permanentaddress . .. 

Village , . . . . . . . . . . . . ... 
Police station . . . . . . 
Post office . . . . 
District, . . . . . . . . 

Ştato 
( iil ) Sex . 
( lv ) Date of birth (or age). . .. ... .. 
(v ) Occupation . . . . . . 

How long engaged ? . . ... . . . . . . . . . . 
(vi) Dalo of commencementof employmert : . 

(a) in this mino .. 

(b ) in petroleum industry . . . . . . . . . 
3 . PARTICULARS OF DISEASE ETC : 

(i) Nature of discase from which tho person is suffering ( stato stage) .. . ... . . . 
(ii) Date of detection of discase . . .. . 
( iii) Namo, registration number and address of modical practitioner suspecting disease .. . . . .. .. . . ..... . . .. .. . . . 

Sigraturc . , . . . , 
Designation : Owner /Ager t/Manager 


+ - - + + . . IIII . . . 


ILI 


. : : III . II 


ILI . 


+ + LIE . . . HILI + . , 


, 


I . 


. . H 


I 


I 


. . . 


. . 


. . . 


. . . 1 . . . IT 


. . . 


. . . . . . . . . . . . 


. 


LilO , . 


Date , . . 


. . . 


. . . II 


FIRST SCHEDULE 

FORM – VI 
(Sco regulation 103) 

. . . . . . . . Owper . . . . . . 
. . . . . . . . Installation manager . . . 


. . : + IIIII . III . 


III 


. IIIIIIIIII . . . ILI . 


Name of Mino . . . . 
Manager . . . . . . 


. . . . 


. 


. . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . III 


IIIIII 


I II 


NIILLU 


! 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


+ 


- 


1 


. 


1 


. 


- 


. . . . . III 


I II . 


. . . HII + IIIIII 


Name of Installation , 
Inspected by . . . . . . . . 


II . 


. . 


. 


. . I 


I . 


III . . II 


. . . Acconipanied by . . . . . . 


U 


I 


+ 


. . , . 


, 


. EL 


. 


. 


. 


. . 


. 


Place inspected 


Remarks 


Mines Act /O M . Reg./ 
Mines Rules /Sec / 
Clause Number 


Contravention 
Observed 


Date of rectification 
of the contraven i ti 


Action taken by 
management to 
remedy the 
contravention 


Tho contraventions mentioned above are not exhaustive . A lettor giving the details of other contraventions observed may follow it 
dục course. 
Signature of Inspecting 

Signature of Mines Official 
Othcer LO . 

accompanying I. o . 
Date 

Date : 
Designation : 

Designation : 
260 G1/84 - 10 
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LIIIIIIIIIIIII . . 


E 


III. . 


. . 


. 


. . . . . . . 


ILI . ILI 


. III . 


+ + +L 


I ELU 


1 


. FERITEEREIKI 


+ + 


+ + 


+ 


SECOND SCHEDULE 

(Soe Regulation 70 ) 

Form for hot work permit 
Shri . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . and his co -workers named below are permitted to undertake welding /cutting work in 
connection with the job jobs listod horeinaftor at . . . . , 

(name of installation ) 
.. . . .. .. . .0l mino, on .. .. .. .. . . . . .. . . .. from ........ 

(date ) 
to . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. bours on condition that the safety measures mentioned below are strictly complied with : 
Job list and work procedure in brief : 
Safoty measures : 

1 . Wolding/cutting shall commence only after provisions of Regualtion 70(3) are complied with . 
2 . During the operation , tests for prosonce of hazardous atmosphere shall be made with explosimctor at every . . . . . . . 

hours interval. If during any such tost it is found that the area is not gas- free, all welding / cutting work shall be stopped forth 

with and the operation shall not be resumod till the arca is made gas - freo. 
3 . The provisions of Rogulation 70 (4 ) shall be strictly complied with ; a copy of these provision is attached . 

4 . Any other provisions : 
Name(s) of Co -workors. 
Signaturo of Welder 

Signature ofManagers /Installation Manager. 
Dato . . . . . . 


(No. S -66012 /1 /83 -MI] 
L . K . NARAYANAN , Uidor Sooy . 
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